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Civil & Structural Engineers -— 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER, 


TITLE 


COLUMN X 


ekterTDr wTTll panel schedule 


COLUMN 2 


— I DATE 


column 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYi 

F Y2‘ 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

100 A 68 66 

216 

127 

100 

100 

491 

491 

529 

100 

100 

0 

0 

129 

90 

90 

491 

491 

300A . 68 66 

216 

127 

100 

100 

491 

491 

529 

100 

100 

0 

0 

129 

90 

90 

491 

491 


6-5—67 






spandrel 

PLATE 


ut- Li)/'- ENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

• COL 1 

COL 2 

COL 3 

100A 

68 

66 

68 

5/8 

65 

251 

251 

13/16X16 

5/16 

0 

5410 

501G 

1313 

300A 

68 

. 66 

68 

5/8 

60 

251 

251 

3/4 X16 

5/16 

CJ 

• 5410 

5010 

1313 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

• T4 

EY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

100 A 

68 66 

67 

5/8 

75 

131 

131 

7/8 X16 

3/8 

1/4 

5410 

5010 

300A 

68 66 

67 

5/8 

70 

1 31_ 

_L3J_ 

-T/-8— 

—- 

-TT4- 

-541(3" 

5010 


COL 3 

__UJL2L 

1313 


4-Al-3on 

















WORTHINGTON, SKILLING, HEUE & JACKSON 

'project TH£ CENTER Ptit^ txTb 





PANEL 


--v 



* — 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

C 5> il 

C5L 

109 A 

69 

66 

307 

134 

60 

60 

441 

442 

11 BA 

69 

66 

307 

13 3 

55 

33 

44 2 

44 2 

127A 

69 

66 

307 

135 

5 3 

55 

44 2 

442 

133A 

69 

66 

307 

136 

30 

30 

44 2 

44 Z 

142A 

69 

66 

307 

135 

60 

60 

4 42 

4 92 

13 1A 

69 

66 

30 Y 

13b 

63 

63 

4 9 ? 

492 





SPAk 

DR EL 

plate 


PANEL 

NUi 

-i£ER 

FLOOR 

T 4 


PY4 

SCL 

SCR 

109 A 

69 

66 

69 

5/8 


36 

122 

122 

118A 

69 

66 

69 

5/S 


36 

122 

122 

. 127A • 

69 

66 

69 

5/S 


36 

122 

122 

133A 

69 

66 

69 

5/8 


36 

122 

122 

142 A 

69 

66 

69 

5/8 


36 

123 

123 

151A 

69 

66 

69 

5/8 


42 

123 

123 





spandrel 

plate 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 


PY4 

SCL 

SCk 

109 A 

69 

66 

68 

5/8 


42 

242 

242 

118A 

69 

66 

68 

5/U 


_36- 

— 2A2 — 

-2-4-2- 

-WH- 

133A 

-tr9~ 

69 

66 

66 

-5-8 

68 

5/8 

5/8 


36 

36 

242 

242 

242 

242 

\ 142 A 

69 

66 

68 

5/8 


36 

242 

242 

\ 151A 

-K | 

69 

66 

68 

5/8 


42 

242 

242 

1 




SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUi- 

ibcR 

FLOUR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

109 A 

69 

66 

67 

5/S 


42 

123 

123 

118A 

69 

66 

67 

5/8 


42 

123 

123 

12 7 A 

69 

66 

67 

5/8 


36 

3 22 

122 

133A 

69 

66 

67 

5/8 


36 

123 

123 

142 A 

69 

66 

67 

5/S 


42 

123 

123 

L5 1 A 

69 

66 

67 

5/8 


45 

12 3 

] 23 


Civil & Structural Engineers 



iUUR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-5-67. 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

HY1 

KY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

135 

6U 

6 0 

442 

4 42 

135 

60 

60 

442 

442 

135 

55 

58 

442 

44 2 

135 

55 

55 

442 

442 

135 

55 

55 

442 

4 42 

135 

55 

55 

442 

442 

136 - 

55 

65 

44 2 

44 2 

136 

55 

55 

442 

442 

135 

f'.G 

60 

44 2 

4 92 

135 

60 

60 

492 

492 

134 

oO 

60 

49 2 

49/ 

134 

65 

65 

491 

492 


to MOmEnT 5 


NtJ 5 

NU 6 

NU 7 

5/16X15 

5/16 

0 

3/16X14 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

3/8 X16 

5/16 

0 

3/8 X 16 

8/16 

0 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5110 

1411 

5210 

5210 

1411 

5110 

1411 

5210 

1411 

• 5210 

1411 

5210 


SEAT UETAIL 


NU 8 

1/2 X16 

too 6 

NO 7 

c 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16 

_^LG_ 

- 

-5-2-L0- 

l-msXT6— 

~~~57T5 

0 

. 1411 

5210 

1411 

5/16X16 

5/ 16 

0 

5110 

1411 

5210 * 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

9/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

y/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


toll 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

9/16X16 

5/16 

o • 

5210 

1421 

5210 

1/2 XI6 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

5/8 X 16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

11/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


A— A 1 ' 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-5—67 . 


^VISIONS 


<r~ 


CULOHv 1 


COLUMN 2 


CULUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

209 A 

69 

66 

30? 

1 24 

100 

100 

441 

491 

124 

100 

100 

441 

44i 

124 

100 

100 

441 

441 

218A 

69 

66 

307 

129 

75 

75 

441 

441 

129 

75 

75 

441 

44 1 

129 

75 

75 

441 

441 

221 A 

69 

66 

307 

126 

75 

75 

431 

431 

123 

75 

75 

431 

431 

1 ZB 

76 

75 

431 

431 

233A 

69 

66 

307 

123 

70 

70 

431 

431 

123 

70 

70 

431 

431 

128 

70 

70 

431 

431 

242A 

69 

66 

307 

129 

65 

65 

431 

441 

129 

65 

65 

431 

441 

129 

^5 

65 

441 

441 

251A 

69 

66 

307 

124 

100 

100 

441 

441 

124 

100 

100 

441 

44 1 

124 

100 

100 

441 

441 






SPANDREL 

PLATE 


wtLDI- 

•ENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

C 

2 

COL 1 

CGL 2 

CUL 3 

2 09 A 

69 

66 

69 

5/6 

65 

123 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

213A 

69 

66 

69 

5/6 

45 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1611 

5210 

mi 

227A 

69 

66 

69 

5/0 

42 

122 

122 

1/4 X1 5 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

233A 

69 

66 

69 

5/8 

42 

122 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

242A 

69 

66 

69 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

nil 

5210 

1611 

251A 

69 

66 

. 69 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

3010 






SPANDREL 

PLATE 


r! EL DM ENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r- 

G 

2 

CUL 1 

CUL 2 

CUL 3 

2Q9A 

69 

66 

68 

5/8 

65 

242 

242 

0/1 A * 1 A 

_UA- 

— 0 - 

—5one-- 

-5-2tt>- 

~1212 

-24&A— 

227A 

-6r9- 

69 

■66- 

66 

-6rS— 

68 

-57B 

5/8 

45 

45 

242 

241 

242 

241 

3/8 X16 
3/8 X16 

5/16 

1/4 

0 

0 

1611 

5110 

3210 

mi 

mi 

5210 

233A 

69 

66 

68 

5/8 

42 

241 

241 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

242 A 

69 

66 

68 

5/8 

42 

242 

242 

5/16X15 

3/16 

0 

im 

5210 

1611 

251A 

69 

66 

68 

5/8 

55 

242 

242 

7/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 





SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SLAV IjcTAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NU 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 

COL 3 

209 A 

69 

66 

67 

5/8 

70 

123 

123 

5/8 X16 

5/16 ■ 

0 

5010 

5210 

1212 

218A 

69 

66 

67 

5/8 

55 

123 

122 

7/ 16Xlc 

6/16 

0 

1611 

5210 

nu 

227 A 

69 

66 

67 

5/8 

50 

122 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

233A 

69 

66 

67 

5/8 

50 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

242 A 

69 

66 

67 

5/8 

45 

122 

122 

3/8 X16 

6/ 16 

0 

mi 

3210 

1611 

25lA 

69 

66 

67 

5/8 

65 

123 

123 

9/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


^VISIONS 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


CULUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN .3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

type 

type 

FYI 

f Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

fyi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

F Y2 

CSU 

CSL 

- - 

-- 

— 


—-— 

— 

-— 

— 

— 

-- 

— 

— 

_ — 

— 

-- 

— 

—— 

— — 

— 

309A 

69 

66 

307 

134 

60 

60 

441 

442 

135 

60 

60 

442 

442 

135 

60 

60 

442 

442 

318A 

69 

66 

307 

135 

60 

60 

44 2 

442 

135 

60 

60 

442 

442 

135 

60 

60 

442 

442 

3 27 A 

69 

66 

307 

135 

60 

60 

432 

442 

135 

60 

60 

432 

4 42 

135 

60 

60 

432 

442 

333 A 

69 

66 

307 

136 

60 

60 

442 

442 

136 

60 

60 

442 

442 

136 

60 

60 

442 

442 

342 A 

69 

66 

307 

135 

65 

65 

442 

452 

135 

65 

65 

442 

492 

135 

65 

65 

442 

492 

351A 

69 

66 

30 7 

135 

65 

65 

492 

492 

133 

6 0 

60 

492 

49 2 

1 34 

65 

65 

491 

492 


6-5-67 






spandrel 

PI ATI: 


w E L Or 

ElM TS 



SEA1 DETAIL 


PANEL 

NUi-i 

HER 

F l.UUR 

T4 

E Y 4 

SCI 

SCR 

Nil i) 

»N0 6 

WIT 7 

COL 1 

COL 2 

CGL 3 

3 09 A 

69 

66 

69 

3/U 

36 

122 

122 

6/16X15 

9 / 16 

0 

5210 

1411 

5210 

3 10 A 

69 

66 

49 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

327 A 

69 

6 6 

Ay 

6/8 

36 

122 

122 

5/LAXL2 

5 / W» 

t i 

9 110 

1411 

5210 

333A 

69 

66 

69 

5/6 

34 

122 

] 22 

5/3.6X14 

8/16 

0 

52 lu 

1411 

5110 

342 A 

69 

66 

69 

6/B 

42 

123 

123 

3/6 XU: 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

35 1A 

69 

66 

69 

6/8 

42 

) 2 3 

122 

3/8 X 16 

8/16 

0 

52 1U 

1411 

5210 


spandrel plate 


V. EL DM ENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

309 A 

69 

66 

68 

5/8 

318A 

69 

/ 

66 

68 

5/8 

c i rT 

--3-d-f-A— 

333A 

-(r9~~ 

69 

D 6 

66 

66 

68 

5/8 

5/8 

342 A 

69 

66 

68 

5/8 

\ 351A 

69 

66 

68 

5/8 


FY4 SCL SCR 

42 242 242 

36 242 242. 

36 242 242 

42 242 242 

42 242 242 

42 242 242 


NO 5 


NO 6 NO 7 


7/16X16 5/16 0 

-3^-g-X46-SY-i-6-CT 

5/16X16 5/16 0 

7/16X16 5/16 0 

9/16X16 5/16 0 

9/16X16 5/16 0 


COL 1* CUL 2 COL 3 


52 ID 

IT IT 

5110 

5210 

1411 

5210 


1411 

5210 

1411 

1411 

5210 

1411 


5210 

1411 

5210 

5110 

1411 

5210 


SPANDREL plate 


weldments 


seat detail 


PANEL 

NUMBER 

FlOuR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

Nil 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309 A 

69 

6 6 

67 

5/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

318A 

69 

66 

67 

5/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

327A 

69 

66 

67 

5/8 

42 

122 

122 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

141 1 

5210 

333A 

69 

66 

67 

5/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

342 A 

69 

66 

67 

5/8 

45 

123 

123 

5/8 X16 

3/16 

0 

1411 

5210 

1411 

351A 

69 

66 

67 

5/a 

45 

12 3 

)23 

11/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


4-A1-303 
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WORTHINGTON, SKILLING; HSLLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

TITUS 

PATE 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6—5—6? 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

C$0 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 


— 

— — 


———— 

—-— 

—— 

— 

-— 

— 

— 

— 

~ — - 

— — 

— 



— — - 

— 

409A 

69 

66 

30? 

124 

100 

100 

441 

49 L 

124 

1U0 

100 

441 

4 41 

124 

100 

100 

441 

441 

418A 

69 

66 

307 

129 

65 

65 

441 

441 

129 

63 

6.9 

44 1 

44 1 

129 

63 

65 

441 

441 

427A 

69 

66 

307 

128 

70 

70 

431 

431 

128 

70 

70 

431 

4 31 

lZti 

70 

70 

431 

431 

433A 

69 

66 

307 

128 

75 

75 

431 

431 

128 

75 

75 

431 

43 l 

128 

75 

75 

431 

431 

442 A 

69 

66 

307 

129 

75 

75 

441 

441 

129 

75 

75 

441 

441 

129 

73 

75 

441 

441 

4 5 1A 

6 9 

t'6 

•*07 

i 24 

100 

100 

4 4 I 

44 1 

1 24 

) 00 

j on 

4 4 ] 

44 1 

)24 

1.00 

100 

441 

4-4 1 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

409 A 

69 

66 

69 

5/6 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418A 

69 

66 

69 

3/8 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/26 

0 

1611 

5210 

nn 

427 A 

69 

66 

69 

5/8 

42 

122 

1.22 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

mi 

3210 

433A 

69 

66 

69 

3/8 

42 

122 

122 

1/4 XI 5 

i/4 

0 

3210 

mi 

5110 

442 A 

69 

66 

69 

5/8 

42 

122 

1 22 

5/16X12 

• 5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

45 l A 

69 

66 

69 

5/8 

65 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 



SPANDREL PLATE 


PANEL 

number 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

409A 

69 66 

68 

5/6 

60 

242 

242 

41 8 A 
427 A 

69 66 

A q A A 

68 

5/8 

A / n 

42 

242 

242 

7 41 

T733A 

“69 66 

66 

5/8 

45 

241 

241 

442 A 

69 66 

68 

5/3 

45 

242 

242 

45 1A 

69 06 

68 

5/U 

60 

242 

242 


S PANUR EL PL/iT.'r 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

14 

FY4 

SCL 

SCK 

409 A 

69 

66 

67 

5/d 

70 

123 

123 

418A 

69 

60 

67 

5/B 

4 3 

123 

122 

427 A 

69 

66 

67 

5/3 

50 

122 

122 

433A 

69 

66 

67 

5/3 

50 

3.22 

. 122 

442A 

69 

66 

67 

5/8 

SO 

122 

123 

451A 

69 

66 

67 

5/8 

70 

123 

123 


WELDMENTS 


SEAT DFETA IL 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

0 

COL 1 

CCJL 2 

CUL 3 

9/16X16 

1/4 

5010 

5210 

JL212- 

3 / iLJLL-6— 
3/8 X16 

—— 

1/4 

—€r 

0 

— 1 O i I 

5110 

5210 

mi 

1 111 
5210 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

nil 

5110 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

L/2 X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


iVcL PHtl‘1 T S 



S HA 7 DETAIL 


NO 5 

Mi5 6 

NO 7 

CUL’ i 

CUL Z 

CUL 3 

5/8 X 16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

7/16X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

nil 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

11 11 

5210 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

7/16X16 

6/16 

0 

nil 

52 10 

1611 

9/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 




4-A1-304 
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WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 
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TRADE 

CENTER 

J 

TITLE 

exterior 

WALL PANEL 

SCHtLfUL f. 





1 DATE 

6-5“67 


PANEL 

TYPE 


CULUMM 

i 



COLUMN 

2 


COLUMN 

3 



PANEL NUriBEP. 

TYPE 

PY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


200 A 69 67 

400A 69 67 

214 

214 

129 

129 

85 85 

80 80 

491 

491 

491 

491 

529 

529 

100 100 
10G 100 

0 0 

0 0 

127 

127 

100 100 
100 100 

491 

491 

491 

491 



v 






SPA! 

MUR h L 

PLATE 


WELDMENTS 



Seat detail 



PANEL 

hum 

66 R 

Fluor 

T 4 

FY4 

SCI. 

SCR 

HU 5 

NU 6 

i'lf.1 t 

COL 1 

COL 2 

Cul 

3 

200 A 

69 

67 

69 

5/8 

70 

131 

131 

11/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

561 

0 

40QA 

69 

67 

69 

5/8 

65 

131 

131 

11/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

561 

0 




SPANDREL 

PLATt 


WULOhr.HTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLUOR 

T 4 

I-Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

»M0 7 

CUL 1 COL 2 

CUL 3 

200A 69 67 

66 

5/6 

6 5 

253 

251 

7/8 X16 

5/16 

0 

1313 5010 

3610 

JTO'OA' 69 61 

68 

5T6 

"65 

2"51 

2 5T" 

' "7 TV "XT6 

* 57T6 

.0“ 

'T3T3 - 50TCT- 

• “SSITT 























1EVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT TLJ _ . ..... 

THE i\uRLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

F XT E 

<10R WALL PANEL SCHEOULF 






DATE 

6-5-67 





CuliuMN 

3 


COLUMN • 2 



culuhn 

3 


s 

















PAi-«£L 

NUrtBER 

TYPE 

type fyi 

P Y2 

csu 

CSL 

TYPE FYI F 

V 2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

106 A 

70 

67 

304 

2 32 60 

.60 

441 

4 4 1 

1 32 55 

55 44i 

4-1 

132 

55 

55 

441 

441 

1.1 5 A 

70 

67 

304 

135 50 

60 

44 2 

44 2 

135 

50 442 

44 2 

135 

50 

50 

442 

442 

124 A 

70 

67 

304 

135 :50 

60 

44 2 

442 

135 50 

50 432 

4 42 

135 

50 

50 

432 

442 

136A 

TO 

67 

3Q 4 

135 '50 

50 

442 

442 

136 50 

5u 44 2 

44 2 

135 

50 

50 

442 

442 

14 5 A 

70 

67 

304 

135 56 

55 

4 92 

492 

13 6 55 

55 492 

4 92 

135 

55 

55 

492 

492 

154 A 

70 

67 

304 

132 60 

60 

491 

491 

132 ti 0 

60 491 

49 1 

132 

60 

60 

491 

491 

X 





SPANDREL 

PLATE 


if It L L 

(■ N T S 



SEAT 

DIET A IL 


PANEL 

NUN 

BEP 

f-LUU R 

T 4 

F Y4 

SCI. 

SC k 

i-!U 5 

HIJ 6 

Nil 7 

COL 1 

CUL 2 


CUL 3 

106 A 

70 

67 

70 

5/8 

42 

122 

122 

6 / ] 6 X14 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 

11 5A 

70 

67 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

124 A 

70 

6 7 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

136A 

70 

67 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

145 A 

70 

67 

70 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

1 54 A 

70 . 

67 

70 

5/a 

42 

123 

123 

3/P X16 

5/16 

0 

14 11 


5110 


1311 





SPA NDREL 

PLATE 


HE LOWEMIS 



SEAT 

DETAIL 

1 

PANEL 

NUi-i 

3E.R 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 


COL 3 

106 A 

70 

67 

69 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 

... . USA- 

ZO— 

—62..— 

_ i+Q 

.... . _ £L/ fL. 


-12-2 

.\.jLJL .. 

. . s. 

. ... 


c;i i/i 


JL41 V 


-■-5-1-ld - 

124 A 

70 

67 

69 

5/6 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

;> 136A 

70 

67 

69 

5/8 

36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 i 

?\. 14 5 A 

70 

67 ■ 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 


141 1 


5110 

\ 1 54 A 

* j 

70 

67 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/E XI6 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 

i / 

/ 




$ PANOR EL 

PLATE 


wlldk-n I S 



S cA 1 

OFTA 1L 

• 

PANEL 

NUrttSEP. 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

S C K 

HU 5 

f'lU 6 

Nil 7 

COL 1 

CUL 2 


CUL 3 

106 A 

70 

67 

66 

5/8 

42 

242 

2 42 

7/16X16 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 

115A 

70 

67 

68 

5/8 

36 

242 

242 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

124 A 

70 

67 

68 

5/B 

36 

242 

2.42 

3/8 X 16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

136 A 

70 

67 

6 8 

5/8 

36 

242 

2 42 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

145 A 

70 

67 

68 

5/8 

36 

242 

242 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


'5110 

154A 

70 

67 

68 

5/8 

42 

2 4 2 

242 

9/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 
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WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TR/vDE CENTER 



CULUMhJ 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


6—5—67 


CULUMN 3 





PfcMfcL 


— — - 

■—— — 

-- 

— 

—-—-- 




— 



— 

-— — 

— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

206 A 

70 

67 

30^ 

123 

100 

100 

441 

491 

124 

100 

LOG 

441 

441 

124 

100 

100 

441 

441 

215 A 

70 

67 

304 

126 

80 

BO 

441 

44 1 

128 

7 0 

70 

441 

441 

129 

70 

70 

441 

441 

22 4 A 

70 

67 

304 

128 

70 

70 

•431 

431 

128 

6b 

6b 

431 

431 

128 

6b 

6b 

431 

431 

236 A 

70 

67 

30 4 

128 

60 

60 

1431 

431 

128 

60 

60 

431 

43 1 

128 

60 

60 

431 

431 

245 A 

70 

67 

304 

129 

60 

60 

441 

441 

126 

6b 

6b 

441 

441 

126 

70 

70 

441 

441 

254A 

70 

67 

304 

124 

85 

65 

441 

441 

124 

8b 

8b 

441 

441 

123 

90 

90 

441 

441 






SPA.NIJRC-.L 

PLATE 


wfcLUMErtTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUM5ER 

FLOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCk 

MU 5 

NO 6 

r*H 7 

Cin 1 

COL 2 

CUL 3 

206 A 

70 

67 

70 

3/8 

6b 

122 

122 

3/8 X 1 6 

1/4 

0 

bl 10 

1212 

5110 

215A 

70 

67 

70 

5/8 

bO 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 

5b 1 0 

5110 

224A 

70 

67 

70 

5/8 

46 

122 

122 

1/4 X lb 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

236A 

70 

67 

70 

5/B 

^*2 

122 

122 

1/4 X 1 4 

1/4 

0 

nn 

5110 

mi 

245A 

70 

67 

70 

b/« 

4b 

• 122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254A 

70 

67 

70 

b/ 6 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/h 

0 

5110 

1212 

5110 






SPANU«EL 

PLATE 


W h L DM 

ENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUi 

vdER 

FLUOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCK 

NU 5 

NU 6 

NO 7 

CUL 1 

CUL 2 

COL 3 

206A 

70 

67 

69 

5/8 

6b 

123 

123 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 


-21-5 fr • 

“TO 

- -6-7- 

-6-9- 

-5 rw 

——ijy- 

12’2 ' 

12~2 

3/8 XI6 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224A 

70 

67 

69 

5/a 

4b 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

ini 

5110 

nil 

236A 

70 

67 

69 

5/8 

42 

122 

122 

1/4 X1b 

1/4 

0 

mi 

5110 

nn 

245 A 

70 

67 

69 

5/8 

46 

122 • 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54A 

70 

67 

69 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

. 0 

b 110 

1212 

5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUj- 

ibER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCK 

NU 5 

i'cU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206A 

70 

67 

68 

5/6 

70 

242 

2 42 

9/16X16 

i/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215A 

70 

67 

6c 

b/8 

b5 

242 

242 

1/2 X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224 A 

70 

67 

68 

b/8 

46 

242 

241 

7/16X16 

1/4 

0 

nil 

5110 

nil 

236A 

70 

67 

68 

5/B 

42 

241 

241 

3/8 X16 

1/4 

0 

11 Ll 

5110 

nn 

2 4 5 A 

70 

67 

68 

5/e 

50 

2 42 

242 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54 A 

70 

67 

66 

b/8 

65 

242 

242 

7/16X16 

1/4 

c 

5110 

1212 

5110 





















WORTHINGTON, SKILLING, HEILE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

THE iJli!'l.U TRAl)h CbNThk 


——— — -- — 

TITLE 

DATE 


LXrEKJHk WALL J'Alvl l. SCPihDUL P 

6-5”6 7 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

306 A 

70 

67 

304 

315A 

70 

67 

304 

324A 

70 

67 

304 

336A 

70 

67 

304 

345A 

70 

67 

304 

354A 

70 

67 

304 


f 

i,( jLUMN 

1 


TYPE 

t*Yi 

F Y2 

CStJ 

CSL 

132 

65 

56 

441 

441 

135 

50 

50 

442 

44 2 

135 

50 

50 

432 

442 

135 

65 

55 

442 

442 

135 

65 

55 

442 

492 

132 

60 

60 

441 

491 



1 ildhN 



type 

l-Yi 

I-Y2 

csu 

COL 

132 

55 

55 ' 

441 

4 41 

135 

5 0 

5U 

442 

442 

135 

dO 

60 

432 

4 42 

135 

55 

55 

442 

44 2 

136 

55 

55 

442 

4 92 

132 

qG 

60 

441 

49 3 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CS1. 

132 

55 

55 

441 

441 

135 

50 

50 

442 

442 

135 

50 

50 

432 

442 

135 

56 

55 

442 

442 

135 

56 

55 

442 

492 

132 

6U 

60 

44i 

491 






$P 

Afil.jP. EL 

PLAT 1- 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

iva 5 

MU 6 

NO 7 

au l 

COL 2 

COL 3 

3 06 A 

70 

67 

70 

5/8 

4 2 

122 

122 

5/14X14 

6/16 

l) 

1311 

5110 

1411 

315A 

70 

67 

70 

6/a 

36 

122 

J 22 

6/16X14 

5/16 

0 

6110 

1411 

5110 

3 24 A 

70 

<> 7 

70 

6/d 

i 6 

1 ,'2 

I 22 

.6/14X12 

6/ 16 

0 

1411 

5110 

1411 

336A 

70 

67 

YU 

6/8 

3 6 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 

6110 

1411 

34 5 A 

70 

67 

70 

6/ci- 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

6110 

354A 

TO 

67 

70 

5/d 

42 

123 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


5 PaMOREL PLATE 


v/ELOMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306 A 

70 

67 

69 

5/6 

42 

122 

_UZjL.. 

. 5/1&X13L. . 

...3.Z16 

....CL ..... 

.13.1-1... 

. ... -5X1.0- - 

..... -1.411. 

"3l5A 

70 

67 

69 

5/6 

36 

122 

122 

3/16X14 

6/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324 A 

70 

67 

69 

5/6 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336A 

70 

67 

69 

5/ti 

36 

122 

122 

3/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

345 A 

70 

67 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

6110 

L4U 

5110 

3 54A 

70 

67 

69 

5/b 

42 

123 

123 

3/3 X I 6 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 







SPANURtL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

z 

o 

-J 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306 A 

70 

67 

68 

5/8 

42 

242 

242 

7/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315A 

70 

67 

68 

5/3 

36 

242 

242 

7/ 16X16 

5/16 

0 

5 L 10 

1411 

5110 

324 A 

70 

67 

68 

5/8 

36 

2 42 

242 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336A 

70 

67 

68 

5/8 

42 

242 

24 2 

1/2 X16 

5/16 

0 

141 L 

5110 

1411 

34 5 A 

70 

67 

6 3 

5/8 

42 

242 

242 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354A 

70 

67 

6 8 

5/3 • 

42 

242 

24 2 

9/ 16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


4-A1-308 


























(VISIONS 


WORTHINGTON/ SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WURLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


EXTERIIJR PJALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


CULUHN 3 





PAN tL 


— 



-— 

—— — ~ 

-- - 

— 


-- 



—— 



PANEL 

number 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406A 

70 

67 

304 

123 

100 

100 

441 

441 

124 

90 

90 

441 

441 

124 

90 

90 

441 

441 

A15 A 

70 

67 

30 4 

126 

76 

76 

44 1 

441 

12 8 

65 

65' 

441 

• 441 

129 

60 

60 

441 

441 

424 A 

70 

67 

304 - 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

6 0 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

436 A 

70 

67 

30 4 

128 

66 

66 

431 

431 

128 

65 

66 

431 

431 

128 

65 

65 

431 

431 

44 5 A 

70 

67 

304 

129 

70 

70 

44 1 

441 

128 

70 

70 

441 

4 41 

126 

80 

80 

441 

441 

454 A 

70 

67 

30 4 

124 

Ou 

90 

4 4}. 

44 1 

124 

90 

90 

441 

44 1 

123 

100 

100 

441 

441 


SPANuREL plate 


irl b L I} >'•: b N T S 


SEAT UI:TA JL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCK 

r-;u 6 

NO 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

406 A 

70 

67 

70 

5/8 

60 

122 

122 

3/0 /XI6 

1 /4 

0 

5110 

1212 

5110 

415A 

70 

67 

70 

5/6 

46 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424A 

70 

67 

70 

5/8 

42 

122 

122 

]/4 X15 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436A 

70 

67 

70 

5/8 

45 

122 

] 22 

1/4 XI5 

1/4 

0 . 

1111 

5110 

mi 

44 5 A 

70 

67 

70 

5/8 . 

50 

122 

122 

5/16X16 

1 /4 

0 

5110 

5310 

1212 

454A 

70 

67 

70 

5/8 

60 

122 

122 

5/1.6X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


S*f 1 1. OM ENTS 


SEAT DETAIL ' 


PANEL 

NUMBER 

flour 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

iV U 5 

IMU 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

406 A 

70 

“7 r. 

67 

j ■» 

69 

5/8 

65 

123 

122 

3/8 X 16 

1 / 4 

0 

5110 

1212 

5110 

4-Jt-5A— 

rO - 

-67- 

-69 .. 

-SYt*- 

4"6" 

~X2Z~ 

122' 

"3“/{T'~XT 6 

T/‘4“" 


.1212 

5510 

5110 

42 4 A 

70 

67 

69 

5/8 

42 

122 

122 

1/4 X16 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436A 

70 

67 

69 

5/8 

4 5 

122 

122 

5/3.6X16 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

445 A 

70 

67 

69 

5/8 

50 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454A 

70 

67 

69 

5/8 

65 

122 

122 

6/V- XI6 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


spandrel plate 


UfcLUKENTS 


SEAT UETA IL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NU 5 

ML) 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

406 A 

70 

67 

68 

5/8 

65 

2 42 

242 

9/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415A 

70 

67 

68 

5/8 

50 

242 

242 

1/2 X1 6 , 

17 4 

0 

1212 

5510 

5110 

424A 

70 

67 

68 

5/8 

42 

242 

241 

7/16X16 

1/4 

0 

mi 

5110 

1111 

436A 

70 

67 

68 

5/8 

45 

241 

242 

3/8 XI6 

1/4 

0 

ini 

5110 

mi 

44 5 A 

70 

67 

68 

5/8 

55 

242 

242 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454A 

70 

67 

68 

5/8 

65 

242 

242 

1/2 X 3.6 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 



P Aft E L 
TYPE 


CULUMN 

1 



COLUMN 

2 


COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

EY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100 A- 70 68 

3Q0A 70 68 

210 

210 

126 

126 

100 100 
90 90 

4 91 
491 

491 

491 

529 

529 

100 100 

90 90 

0 0 

0 0 

129 

129 

80 80 
80 80 

491 

491 

491 

491 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

Nl'J 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 • 

COL 3 

100 A 

70 

68 

70 

5/8 

65 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 

300A 

70 

68 

70 

5/8 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 




spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOUR 

T 4 

P Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100A 70 68 

69 

5/8 

65 

131 

131 

5/8 X 16 

.. 5/Ul„ 

. ,._i> . 

_5AJLD 

_5.03J3_ 

-.1313. 

300A ' "7 0 68” 

69 

5/8 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 

















.VISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 


•' • ' ■'t 

PROJECT 

THE 

rtORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIUR WALL PANEL SCHEDULE 




..■■■■ DATE 

. 6-5-67.... .. 





CULUMN 1 


COLUMN 2 



' COLUMN 

3 • 





r AN b L 











PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPT. FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

103A 

71 

68 

300 

126 80 

80 

441 

491 

120 65 65 441 

441 

129 

65 65 

441 

441 

112A 

71 

68 

300 

134 50 

50 

442 

442 

134 60 50 442 

442 

134 

50 50 

442 

442 

12 1A 

71 

68 

300 

134 50 

50 

442 

442 

134 50 50 442 

442 

134 

50 50 

442 

442 

13 OA 

71 

68 

300 

135 4t> 

45 

432 

442 

135 45 45 432 

44 2 

135 

45 45 

442 

442 

139 A 

71 

68 

300 

135 50 

50 

442 

442 

135 50 50 442 

4 42 

135 

50 50 

442 

442 

148 A 

71 

68 

300 

134 55 

55 

492 

492 

134 53 55 492 

49 2 

134 

55 55 

492 

492 

1 5 7 A 

71 

68 

300 

1 29 65 

65 

441 

491 

128 70 70 441 

491 

126 

85 85 

491 

491 





SPANDREL 

PLATE 


Wt LOME NT $ 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUH8 ER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MU 5 N(j 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


CUL 3 

103a 

71 

68 

71 

9/lfc 

60 

131 

122 

7/16X16 1/4 

0 

5110 

1311 


5210 

112 A 

71 

• 68 

7 1 

9/16 

36 

122 

l 22 

5/16X14 5/16 

0 

1511 

5210 


1411 

12 1A 

71 

68 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X13 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

130 A 

71 

68 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X12 5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

139 A 

71 

68 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X15 5/16 

u 

5210 

1411 


5210 

148 A 

71 

6e 

71 

9/16 

42 

1 23 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1511 

15 7 A 

7 1 

68 

71 

9/16 

65 

123 

131 

1/2 X16 5/16 

0 

5210 

1311 


5110 





SPANUR EL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 8 NU 6 

MU 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

103 A 

7 ) 

66 

7(1 

8/8 

AQ 

. L-3.1 . i_?2 . 

_ „ Z/16-X-1-6- 4-M-- 

_Q-_.- 

o- 

-L3-3rlr- 


-5-2 -bO-- -- 

U2A 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X14 5/16 

0 

1511 

5210 


1411 

12 1A 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X13 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

130A 

7 i 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X13 5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

'V 139 A 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

123 

5/16X16 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

\ 148A 

71 

68 

70 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1511 

/ 157A 

71 

68 

70 

5/8 

65 

123 

131 

1/2 X16 5/16 

0 

5210 

1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUl 

16 ER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NU 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 


COL 3 

103A 

71 

68 

69 

5/8 

65 

131 

122 

1/2 X16 1/4 

0 

5110 

1311 


5210 

112 A 

71 

68 • 

69 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 5/16 

0 

1511 

5210 


1411 

121A 

71 

68 

69 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X14 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

130 A 

71 

68 

69 

5/8 

36 

1 22 

122 

5/16X13 5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

139A 

71 

68 

69 

5/8 

36 

123 

123 

3/e X16 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

148 A 

7 I 

68 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/3 X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1511 

L57A 

71 

68 

69 

5/8 

65 

123 

131 

9/16X16 5/16 

0 • 

5210 

1311 


5110 














4-A1-311 






















?EVlSr0NS 


WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil fit Structural Engineers 


PROJECT 


THE WGRLU TRADE CENTER 


CULUHN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN Z 


CULUMN 3 





PANEL 

—--— 


— 


— — — 

— 

------ 

-— 


— 





———— 

PANEL 

NUMBER 

TY Ph 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

HYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

203A 

71 

6 8 

300 

123 

100 

100 

491 

4 91 

12 3 

1 00 

100 

441 

4 41 

123 

100 

100 

441 

441 

212A 

71 

68 

300 

124 

90 

90 

44 1 

441 

124 

65 

85 

44 L 

44 1 

125 

60 

80 

44 L 

441 

221A 

71 

68 

300 

129 

65 

65 

43). 

441 

129 

6 5 

65 

431 

431 

128 

65 

65 

431 

431 

230A 

71 

68 

300 

128 

65 

65 

431 

431 

128 

65 

65 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

239A 

71 

68 

300 

128 

5b 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

2A8A 

71 

68 

300 

125 

70 

70 

441 

441 

124 

60 

80 

441 

44 1 

124 

80 

80 

441 

441 

2 57 A 

71 

68 

300 

123 

85 

85 

441 

441 

123 

100 

100 

441 

441 

' 123 

100 

100 

441 

491 


6-5-67 


spandrel plate 


V<t LOME NTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOK 

T4 

FY4 

SCL 

SC K 

MO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203A 

71 

68 

71 

9/ 1 6 

85 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2 12 A 

71 

68 

7 1 

9/16 

6 5 

122 

122 

3/8 X16 

i/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 1A 

71 

6 6 

71 

9/16 

45 

122 

122. 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2 30 A 

71 

68 

71 

9/lb 

42 

121 

121 

1/4 XI2 

1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

239A 

71 

68 

71 

9/lb 

42 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

an 

5210 

248 A 

71 

68 

71 

9/16 

55 

122 

122 

3/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257A 

71 

68 

71 

9/16 

80 

122 

131 

3/B X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANURKL PLATE 


WtLOMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

wn 7 

203A 

71 

68 

70 

5_ 

ML 

_I3.L . 

~n£2- 

-7-/-16 XJr-6—- 

—-1-/4- 

—0— - 

212A 

71 

68 

70 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 XI6 

1/4 

0 

221A 

71 

6 3 

70 

5/e 

45 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

230A 

71 

63 

70 

5/8 

45 

122 

121 

1/4 X13 

1/4 

0 

239A 

71 

68 

70 

5/8 

42 

122 

122 

1/4 XL5 

1/4 

0 

248A 

71 

6S 

70 

5/3 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

257 A 

71 

68 

70 

5/8 

75 

122 

131 

3/8 X16 

1/4 

0 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



COL 1 

--L0-lr0- 

5210 

5210 

1111 

5210 

5210 

5010 


COL 2 COL 3 


-5-2-iO 

3010 

1111 

5210 

1111 

5010 

5210 


■-5-e-to- 

5210 

5210 

un 

5210 

3210 

1013 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

Nil 6 

NCI 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

203A 

7 1 

68 

69 

5/8 

80 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

2 12 A 

71 

68 

69 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 1A 

7 1 

68 

69 

5/8 

45 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

230 A 

71 

68 

69 

5/8 

42 

122 

122 

1/4 X13 

1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

239A 

71 

68 

69 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

un 

5210 

248 A 

71 

68 

69 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257A 

71 

63 

69 

5/8 

75 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


u-h i -ai 9 

























WORTHINGTON, SKILLING, HE LIE & JACKSON 


Civil & Structural. Engineers 


project 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


CUllJMW 1 


PANEL 


COLUMN 2 


CULUftN 3 


PANEL 

NUMBER. 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303A 

7 1 

6 8 

300 

1 26 

7i> 

75 

441 

4 91 

128 

o5 

6 5 

441 

441 

129 

60 

60 

441 

441 

312A . 

71 

68 

300 

134 

53 

55 

44 2 

44 2 

134 

5 6 

36 

442 

4-4 2 

134 

55 

55 

442 

442 

32 1 A 

71 

68 

300 

134 

50 

50 

442 

442 

134 

50 

50 

442 

442 

134 

50 

50 

442 

442 

330A 

71 

68 

300 

135 

50 

30 

432 

442 

135 

50 

50 

432 

44 2 

135 

50 

50 

442 

442 

3 39 A 

71 

68 

300 

135 

55 

55 

442 

442 

136 

3 6 

55 

442 

442 

135 

55 

65 

442 

442 

348A 

71 

68 

300 

134 

55 

55 

447 

492 

134 

55 

55 

442 

49 2 

134 

55 

55 

442 

492 

357 A 

71 

68 

300 

129 

65 

65 

441 

4 V1 

128 

7 0 

70 

441 

491 

126 

80 

80 

491 

491 






SPANDREL 

PLATE 


vM-LDhENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCk 

MU 5 

JmU 6 

NO 7 

CfJL 1 

CUL 2 

COL 3 

303 A 

71 

68 

71 

9/16 

60 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1311 

3210 

3 12 A 

71 

68 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

32 1A 

71 

68 

71 

9/16 

36 

) 22 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

52 3.0 

1411 

5210 

330 A 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

6/3.6X12 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

339A 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

3/16X15 

5/16 

0 

5210 

14U 

5210 

348 A 

71 

6 8 

71 

9/16 

42 

122 

123 

3/36X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357A 

71 

68 

71 

9/16 

65 

122 

131 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


6-5-67 


X 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

COL. 3 

3 0 3 A 

71 

68 

70 

5/8 

60 

131 

122 

7/J.6X16 

1/4 

0 

5110 

1311 

_52l_0_ 

34.-2-A-- 

-7-1- 

-68“ 

--7(?— 

-5“/"8— ‘ 

' 20 

iZ2" 

1'2"2T 

5/16X14 

5716" 

TT 

1 5"T 1 

5210 

1411 

321A 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330A 

71 

63 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

339 A 

71 

68 

70 

5/ti 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

348A 

71 

68 

70 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X 16 

5/16 

0 

14U 

5210 

1511 

3 57 A 

71 

68 

70 

5/8 

65 

123 

131 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 






spandrel 

PLATE 


WcLOMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

303A 

71 

68 

69 

5/8 

60 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

3 12 A 

71 

68 

69 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

.5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

32 1A 

71 

68 

69 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330 A 

71 

68 

69 

5/8 

36 

2 22 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

339 A 

71 

68 

69 

5/8 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

348 A 

71 

68 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357 A 

7 1 

63 

69 

5/8 

63 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1311 

5110 



4-A1-313 




















!EVISJONS 


f *o / -CT ? 
r f \~ r 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT ... . TITLE 


Civil & Structural Engineers 


THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


6-5-67 


COLUMN 3 



PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TY PE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4 0.3 A 

71 

68 

300 

123 

100 

100 

491 

491 

123 

100 

100 

441 

441 

123 

90 

90 

441 

441 

412A 

71 

68 

300 

124 

83 

83 

441 

441 

124 

80 

80 

441 

441 

125 

75 

75 

441 

441 

421A 

71 

68 

300 

129 

60 

60 

431 

441 

12 9 

55 

55 

431 

4 31 

128 

55 

55 

431 

431 

430A 

71 

68 

300 

128 

65 

6b 

431 

431 

128 

65 

66 

431. 

431 

128 

65 

65 

431 

431 

439 A 

71 

68 

300 

128 

65 

65 

431 

431 

129 

65 

6 5 

431 

431 

129 

65 

65 

431 

441 

448A 

71 

68 

300 

125 

80 

80 

441 

441 

124 

85 

05 

441 

441 

124 

90 

90 

441 

441 

457 A 

71 

68 

300 

123 

90 

90 

441 

441 

123 

100 

100 

441 

441 

123 

100 

100 

441 

491 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

MCI 5 

NU 6 

wn 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403 A 

71 

6 8 

71 

9/16 

85 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412A 

71 

68 

71 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

421A 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

1/4 X16 

1/4 

0 

5210 

illl 

5210 

430A 

71 

60 

71 

9/16 

42 

121 • 

121 

1/4 X13 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

439 A 

71 

68 

71 

9/16 

45 

122 

122 

1/4 X16 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

448 A 

71 

68 

71 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457A 

71 

68 

71 

9/16 

85 

122 

131 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403 A 

7 1 

68 

70 

5/8 

75 

131 

122 

7/1.6X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

_5 £U_G_. 

4±"2A 

-?1 — 

-&e~ 

-7-q- 

- -TSTBT~ 

- - 55 - 

12 r 

~1Y2 

"571 6X16 

1/4 

"o 

5210 

5010 

5210 

42 1A 

71 

68 

70 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

ini 

5210 

430A 

71 

68 

70 

5/8 

45 

121 

122 

1/4 X13 

1/4 

0 

1111 

5210 

mi 

439 A 

71 

68 

70 

5/8 

45 

122 

122 

5/16X16 
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527 

100 

100 

• 0 

0 

127 

80 

80 

101 

491 

300A 

74 

72 

210 

125 

90 

90 

101 

491 

527 

90 

90 

0 

0 

127 

80 

80 

101 

491 





SPANDREL 

PLATE 


v* EL Of' ENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

number 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

ffi l 5 

fvu 6 

imQ 7 

COL 1 

COL 2 COL 3 

100 A 

74 72 

74 

9/16 

65 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 1313 

300A 

74 72 

74 

9/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

1/4 

0 

5410 

5010 1313 




spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER FLOUR T4 PY4 SCL SCK NO 3 NO 6 NfJ V CUL 1 • COL 2 COL 3 



4-A1-330 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & 

JACKSON 

Civil & Structural Engineers 


- ,' r . .. ./ i 

PROJECT . 

THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

- 6”5-*67.v;• 


riVJSlONS 


CULUriH 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

T YPJ* 

FY1 

c Y2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

109 A 

74 

72 

200 

132 50 

50 

101 

441 

132 

50 

50 101 

441 

132 

55 

55 

101 

441 

118A 

74 

72 

200 

132 50 

50 

101 

441 

132 

50 

50 101 

441 

132 

50 

50 

101 

441 

127 A 

74 

72 

200 

‘ 132 50 

50 

101 

431 

132 

50 

50 101 

431 

133 

45 

45 

102 

432 

I33A 

74 

72 

20 0 

134 45 

45 

10 2 

442 

1 34 

45 

45 102 

442 

134 

45 

45 

102 

442 

142 A 

74 

72 

200 

133 5o 

50 

102 

442 

133 

50 

50 1U2 

442 

132 

35 

55 

101 

441 

15 1A 

74 

72 

200 

132 55 

55 

101 

441 

132 

35 

55 101 

44 1 

132 

55 

55 

101 

441 





SPANDREL 

plate 



UELDMENTS 



SEA 

T DETAIL 


PANEL 

NUn 

bER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MJ 

5 

NO 6 

N(') 7 

COL 1 

COL 2 

cut 3 

109 A 

7 4 

7,: 

74 

*.) / 1 4 


i.v 

1 2,- 

*»/V.X 1 !• 

•»/]/. 

tJ 

5210 


1411 


5210 

I 1‘ it A 

Y4 

v 

74 

't/I f. 

.t/i 

i ,* ;* 

i ;v 

1 

<*» A 1 *\ 

O/l/i 

i > 

14 11 


321 fi 


1411 

12 7 A 

/'< 

(A 

74 

7/14 

» * i 

i ’/:• 

1 XV 

5/14X12 

'./Jo 

u 

3110 


141] 


3210 

133a 

74 

72 

74 

9/1fa 

36 

122 

122 

3/1 fa a 14 

3/16 

0 

5210 


1411 


5110 

142 A 

74 

72 

74 

9/16 

42 

122 

122 

3/8 

A 1 6 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

151A 

74 

72 

74 

9/1 fa 

42 

123 

123 

3/8 

X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

1 09 A 

74 

72 

73 

118A 

74 

72 

73 

127 A 

.74 

72 

73 

133A 

74 

72 

73 

142a 

74 

72 

73 

15 i A 

74 

72 

73 


SPANDREL 

PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

9/16 

36 

122 

122 

9/16 

36 

12 2 ' 

~TTZ 

9/16 

36 

122 

122 

9/16 

36 

122 

122 

9/16 • 

42 

122 

122 

9/16 

42 

122 

122 


LOMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

0 

CUl 1 

5210 

COL 2 

1411 

COL 3 

3/16X13 

5/16 

5210 

~5TT6XTZ~ 

5YT5 

o 

-mm 

-52t*t>- 

1411 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 

■ 1411 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


4-A1-331 
















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE tfURU) TRADE CENTER 


PANEL NUMBER 

2 09 A 74 72 

218A 74 72 

227 A 74 72 

233A 7A 72 
2 42 A 74 72 

251A 74 72 


CULUMN 1 


EXT Eft I (JR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


panel 


-- 



-- - 


TYPE 

TYPE 

PY1 

EY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

200 

122 

100 

100 

101 

441 

123 

200 

126 

63 

63 

lul 

441 

128 

200 

126 

65 

6 5 

101 

431 

126 

200 

126 

60 

60 

101 

431 

126 

200 

123 

53 

33 

). 01 

431 

123 

200 

} 2 3 

30 

BO 

101 

441 

123 


TYPE FY1 FY2 CSU CSL 


90 90 11) 1 441 

65 65 101 431 

65 63 101 431 

6 0 60 L 01 43 1 

65 5 6 1<J 1 4 31 

65 Kb 1UI 44) 


S PANOR EL PI. AT I: 


mELDMEMT S 


NUMoE R 

FLOUR 

T 4 

7* 

72 

74 

9/16 

74 

72 

74 

9/16 

74 

72 

74 

9/ lb 

74 

72 

74 

9/16 

74 

72 

74 

c ; / i o 

74 

72 

74 

9/16 


F Y4 

SCL 

SCR 

NO 3 

ritj 6 

65 

122 

122 

7/16X16 

1/4 

^2 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

42 

122 

121 

1/4 X14 

1/4 

42 

121 

121 

1/4 XI3 

1/4 

'36 

122 

122 

3/16X16 

1/4 

60 

122 

J 22 

3/P X16 

1/4 


SPAMOREL PLATE 


V i: L i )i'i h N 7 S 


MUM 

BfcR 

FLOUR 

T 4 

74 

72 

73 

9/16 

74 

72 

73 

9/16 

74 

72 

73 

9/16 

74 

72 

73 

9/16 

74 

72 

7 3 

9/16 

74 

72 

73 

9/16 


PY4 SCL SCR 


122 122 

122 121 

12 ). 121 

122 122 

12 2 12 2 


MM 5 


v M 6 i\0 7 


5/16X16 
1/4 X13 
1/4 X1 2 
1/4 X16 
5/36X16 


DATE 


6-5-67 


CULUMN 3 


TYPE 

F-Yl 

FY2 

CSU 

CSL 

123 

90 

90 

101 

441 

128 

65 

65 

101 

431 

126 

65 

65 

101 

431 

126 

60 

60 

101 

431 

128 

53 

55 

ioi 

431 

122 

90 

90 

101 

441 


SEAT 

DET/ 

\ IL 


COL 1 

CUL 2 


COL 3 

5010 


5210 


1212 

1611 


5210 


1111 

5110 


nil 


5210 

5210 


mi 


5110 

ini 


5210 


1611 

1212 


5210 


5010 


SEAT 

UETA II. 



COL 1 

_5 .CLLQ-_ 

1611 

5110 

5210 

1111 

1212 


COL 2 COL 3 


— 521 - 0 - 
5210 
mi 
1111 
52 X 0 
5210 


1111 

5210 

5110 

1611 

5010 


4 -A 1-332 


A 

















WORTHINGTON; SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT _ . , , , . „ 

THE WORLD TRADt CENTER • 

TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDUl E . 

° ATC 6—5-67 : . 


309 A 74 72 

313A 74 72 

327A 74 72 

333A 74 72 

342A 74 72 

351a 74 72 



COLUMN 1 


• COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

—■**— 

- ... 

-- - 


——— 

- - 

——- 

•—- 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

200 

132 

50 

50' 

101 

441 

132 

50 

50 

200 

132 

55 

53 

101 

441 

132 

35 

55 

200 

132 

50 

50 

.101 

431 

132 

50 

.30 

200 

134 

50 

50 

102 

442 

154 

70 

50 

200 

133 

53 

55 

102 

442 

1 33 

53 

55 

200 

132 

35 

55 

101 

441 

132 

5 3 

55 


S PA I'iUR t.L PL All: 


w i-.L I’fcfv i'S 


NUn 

iB£R 

FLOUR 

T4 

F Y4 

SCL 

SC N 

MJ 5 

Nil o 

i\0 

74 

72 

74 

9/14 

36 

122 

122 

5 / 1 6 A 1 4 

5/1ft 

»'• 

74 

72 

7 4 

9/16 

37-> 

122 

J22 

3/16X13 

3/16 

0 

74 

7 2 

74 

9/l<> 

36 

1.22 

122 

6/16X11 

5/16 

0 

74 

72 

74 

9/16 

*42 

122 

122 

3/ 1 f: X i 4 

5/16 

0 

74 

72 

74 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X16 

6/16 

0 

74 

72 

74 

9/16 

42 

122 

122 

3/.3 X 16 

5/16 

0 


SPANURfc'L PLATE 


NELDMiN TS 


NUMBER 

FLOUR 

T4 

F Y4 

74 

72 

73 

9/lb 

36 



?•> 

9/16 

36 

74 

72 

73 

9/16 

36 

74 

72 

73 

9/16 

36 

74 

72 

73 

9/16 

42 

74 

72 

73 

9/16 

42 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

132 

55 

53 

101 

441 

132 

55 

5 3 

101 

441 

133 

50 

50 

102 

432 

134 

50 

50 

102 

442 

132 

55 

55 

101 

441 

132 

55 

55 

101 

441 


SEAT 

DETAIL 


COL 1 

CUL 2 

COL 3 

. 322 0 


2411 


5210 

1411 


5210 


1411 

5110 


1411 


5210 

5210 


1411 


5110 

1411 


3210 


1411 

6210 


1411 


5210 


SEAT 

DETAIL 



F Y4 SCL SCR 


NU 5 


< y 1 a y 1 > 


N'U 6 l JO 7 


COL 1 COL 2 COL 3 


-5-24-0— 
14 
52 
51: 

14; 

52 




















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




6-5-67. 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


P AN E L 

PANEL NUMBER TYPE 

409 A 74 72 20C 

41 BA 74 72 200 

427 A 74 72 200 

433A 74 72 200 

442 A 74 72 200 

451A 74 72 200 


PANEL NUriBER 

4 09A 74 72 

41BA 74 72 

427 A 74 72 

433A 74 72 

442 A 74 72 

451A 74 72 


FLOOR 


PANEL NUMBER F LOOP. 

4Q9 A 74 72 73 

418A 74 72 73 

427 A 74 72 73 

-43-3*-74"-77 7T~ 

442A 74 72 73 

451A 74 72 73 


TYPE 

FY1 

PY2 

C5U 

CSL 

122 

90 

90 

101 

441 

126 

60 

60 

101 

441 

126 

60 

60 

101 

431 

126 

65 

65 

101 

431 

128 

65 

65 

101 

431 

123 

85 

85 

101 

441 


SPANDREL 

PLATE 


T4 


FY4 

SCI. 

SCR 

9/lto 

60 

122 

122 

9/16 

36 

122 

122 

9/16 1 

42 

122 

121 

9/16 

42 

121 

122 

9/16 

42 

122 

122 

9/16 . 

60 

122 

122 


SPANDREL 

PLATE 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 


65 Bb 101 441 

53 53 101 431 

60 60 101 431 

63 65 101 431 

65 65 101 431 

90 90 101 441 


i j t L DMENTS 


MU' 5 

3/S X16 
5/16X16 
1/4 X13 
1/4 XI4 
5/16X16 
3/6 X16 


NO 6 MO 7 


ii E L DM E N T S 


9/16 65 122 122 

9/16 42 122 122 

9/16 4 2 _JL7j_-L2-L. 

9/16 45 121 122 

9/16 45 122 122 

9/16 65 1?2 122 


NO 5 

3/8 X16 
5/16X16 
-1/A-X47- 
1/4 XI2 
1/4 X 16 
5/16X16 


MO 6 . NO 7 


TYPE 

FY1 

EY2 

csu 

CSL 

L 23 

60 

ao 

101 

441 

126 

56 

55 

101 

431 

126 

65 

65 

101 

431 

126 

65 

65 

101 

431 

128 

65 

65 

101 

431 

122 

100 

100 

101 

441 


SEAT 

' DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

5010 


5210 


1212 

1611 


5210 


mi 

5110 


1111 


5210 

5210 


mi 


5110 

mi 


5210 


1611 

1212 


5210 


5010 


SEAT 

DETA IL 



COL 1 COL 2 COL 3 


5010 
1611 
• 5 110 
5210 
mi 
1212 


5210 

5210 

titt 

mi 

5210 

5210 


1212 

mi 

'52T0 

5110 

1611 

5010 

















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WURL& TRADE CENTER 


TITLE 


E XT f 


CULUrti*: 1 





PANEL 


——— 

— 


— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

EY1 

FY2 

CSU 

C!) i. 

106 a 

74 

72 

.100 

131 

5 ‘j 

55 

101 

441 

115A 

74 

73 

100 

134 

50 

50 

102 

442 

124 A 

74 

73 

100 

134 

45 

4 5 

102 

432 

136A 

74 

73 

100 

135 

45 

4 5 

102 

44 2 

145a 

74- 

7 3 

) 00 

134 

5u 

50 

102 

442 

154 A ■ 

74 

7 3 

100 

132 

55 

5 5 

) Ml 

44 1 


PANEL 

NUri 

t>ER 

F LOUR 

106 A 

.74 

73 

7^ 

115A 

74 

73 

7 4 

124A 

74 

73 

74 

136 A 

74 

73 

7 4 

145 A 

74 

73 

74 

154A 

74 

73 

74 


SPAivuZkL' PL A Tr 


T4 

FY4 

SCL 

. SCW 

*5/16 

'42 

) 22 

122 

9/16 

36 

122 

12 2 

9/lo 

36 

122 

122 

9/lo 

36 

12 2 

122 

9/16 

36 

122 

123 

9/16 

42 

123 

122 


Civil & . Structural Engineers 



fiRIUR WALL PANEL SCHEDULE ■ ■. 

DATE 

6-5-67 



■ COLUMN 

2' 



COLUMN 

3- 


T YPE 

fyi 

FY2 

CSU 

C SL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

132 

5 5 

5 3 

101 

441 

132 

53 

55 

101 

441 

134 

50 

50 

102 

44 2 

134 

50 

50 

102 

442 

134 

4 5 

45 

io2 

4 32 

134 

45 

45 

102 

432 

135 

4 3 

4 3 

102 

44 2 

135 

45 

45 

102 

442 

3 34 

35 

[i 3 

102 

4 42 

134 

53 

35 

102 

442 

132 

55 

55 

lui 

44 1 

131 

60 

60 

101 

441 


!ii:LDi-i£r#TS 



seat detail 


i •! U 5 

h f i 6 

rir, 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/14X15 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

5 / i 6 X14 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

5/36X13 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

5/ J.6Xi 3 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3/51 X 16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 . 

3/R X16 

5/ L6 

0 

1411 

5110 

1311 


4-A1-335 












✓"^EVieiONS 





COLUMN 

1 






PANEL 

- . - 


-- — 

- — 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

f Y2 

csu 

CSL 


206 A 

74 

73 

100 

123 100 

100 

101 

441 


215A 

74 

73 

100 

126 7^ 

75 

101 

441 


224 A 

74 

73 

100 

128 60 

60 

101 

.431 


236A 

74 

73 

100 

123 53 

5b 

j.c; 1 

43.1 


24 5 A 

74 

73 

100 

123 6o 

00 

101 

431 


2 54 A 

74 

73 

100 

123 65 

6b 

101 

441 






SPANDREL 

PLATE 



PANEL 

N(jf 

‘»Be R 

flour 

T 4 

FY4 

SCL 

SCk 


206 A 

74 

73 

74 

9/16 

6 b 

12? 

122 


21bA 

74 

7 3 

74 

9/16 

bO 

122 

122 


224 A 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 


236A 

74 

73 

74 

9/16 

42 

121 

122 


! 24 5 A 

74 

73 

74 

9/16 

45 

122 

122 


1 2 54A 

74 

73 

74 

9/16 

60 

122 

122 



COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

F Y1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

123 

vu 

90 

16 i 

441 

123 

90 

90 

101 

441 

127 

70 

70 

101 

44 1 

128 

65 

65 

101 

441 

123 

oG 

60 

101 

431 

128 

60 

60 

101 

431 

12b 

5b 

35 

101 

43 1 

128 

55 

bb 

101 

431 

127 

66 

6 b 

U/i 

431 

126 

65 

65 

101 

431 

123 

O 5 

3b 

101 

441 

123 

83 

85 

101 

441 


vi 1- l. 

Lj' v ’EN T 6 



SEAT 

DETa il 



NLi 5 

NU 6 

Nil 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

3/b XI6 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

3/6 X 1 o 

1/^ 

0 

1212 

3510 

5110 

1/4 X16 

1/4 

0 

1111 

5110 

1 111 

1/4 Alb 

1/4 

(i 

1111 

5110 

1111 

5/16X16 

1/4 

0 

5LL0 

5310 

1212 

5/16X16 

1/4 

0 

b 110 

1212 

5110 


4-A1-336 









WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 
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project 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


CUUJHN I 


COLHriH 2 


COLUMN 3 



PANEL 


PANEL 

NUi' 

dER 

TYPE 

TYPE 

PY1 

P Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

EY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

f Y2 

CSU 

CSL 

306A 

74 

73 

100 

131 

55 

55 

101 

441 

132 

30 

50 

101 

441 

132 

50 

50 

101 

441 

315A 

74 

73 

100 

134 

50 

30 

3 02 

442 

134 

50 

50 

102 

44 2 

134 

50 

50 

102 

442 

32 4 A 

74 

73 

100 

134 

50 

50 

i 02 

432 

134 

50 

50 

102 

4 32 

134 

46 

46 

102 

432 

336A 

74 

73 

100 

135 

50 

50 

102 

442 

135 

30 

50 

102 

44 2 

135 

50 

50 

102 

442 

345 A 

74 

73 

100 

134 

5p 

55 

102 

442 

134 

55 

55 

102 

4 42 

134 

55 

55 

102 

44 2 

354A 

74 

73 

100 

132 

55 

55 

101 

441 

132 

t>5 

55 

101 

44 1 

131 

60 

60 

101 

441 


X 






SPAinUREL 

PLATE 


WELUNENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

FY4 

SCI. 

SCk 

MU 3 

l v L‘ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 . 

306 A 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 

3/16X14 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315A 

74 

73 

74 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

511U 

1411 

5110 

324A 

74 

73 

74 

9/16 

36 

122 

122 

3/16X12 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336A 

74 

73 

T 4 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X3.5 

6/16 

0 

1411 

5110 

1411 

345 A 

74 

73 

74 

9/16 

36 

122 

122 

3/8. X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354A 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 




4-A1-337 
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PROJECT 
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TITLE 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-5-67 


REVJSKJNS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


CULUmN 3 


- ■ -- 1 




panel 
































PANEL 

NUrl 

DtiR 

TYPE 

TYPE f 

VI 

l : Y2 

CSM 

CSL 

TYPE r 

VI 

FY2 CSO 

CsL 

TYPE 

FYl 

FY2 CSU 

CSL 


4 06 A 

74 

7 3 

1 00 

123 

90 

90 

101 

441 

123 

66 

85 101 

i ii_ 

123 

b 5 

85 iGl 

441 


415A 

74 

73 

100 

126 

70 

70 

101 

441 

127 

63 

66 101 

44 1 

123 

60 

60 101 

441 


424 A 

74 

7 3 

100 

12S 


65 

1 - •!. 

431 

■ 128 

66 

6 6 101 

* 31 

128 

6 5 

65 101 

431 


43 6 A 

74 

73 

10 0 

12b 

60 

60 

.!. 0 l 

4 3 1 

126 

oO 

60 10 1 

4 3 l 

128 

6 0 

60 101 

431 


44 6 A 

74 

7 3 

1 On 

128 

63 

6‘> 

i o \ 

4 3 1. 

127 

/<; 

70 lOl 

4 21 

126 

70 

70 101 

44 1 


4 54 A 

7 H 

73 

100 

123 

90 

60 

1 1) i 

/|A j. 

J 2 3 


90 10 j 

4 4 i 

123 

90 

9 0 101 

44 1 






S PArtUREL 

PLATE 



•-•'r t.’Ji-icN i 5 



StA T 

LETA 1L 



PANEL 

MUM 36 R 

FLOUR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCU 

r:U 5 

MO 6 

• v 0 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


4 06 A 

74 

73 

74 

9/16 


60 

12 2 

122 

3 Jr, 

A 16 

1/4 

0 

5110 


1212 

6110 


415A 

74 

73 

74 

9/16 


4 6 

122 

122 

3/& 

A 16 

1/4 

o 

1212 


6510 

5110 


42 4A 

74 

73 

74 

9/16 


42 

127 

122 

1/4 

xi 5 

1/4 

0 

mi 


5110 

1111 

















WORTHINGTON, SKILLING. HELLS & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE HORLU TRAOt CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL: PANEL SCHEDULE 



PANEL 


COLUMN 

j 

__ _ 

PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

200A 74 73 

1 20 

129 

75 75 

10 ). 

491 

400A 74 73 

120 

129 

lb lb 

101 

491 



COLUMN 

.2 


COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 FY2 

CSU CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

52 9 

100 100 

121 i? 

126 

100 

100 

101 

491 

529 

90 90 

121 0 

126 

90 

90 

101 

491 






SPANDREL 

PLATE 


HE LOMENTS 



S 

CAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

ii lJ 

7 

COL 1 

COL 2 ' 

COL 3 

200 A 

74 

73 

74 

9/16 

6b 

131 

131 

5/C X16 

5/16 

0 


1313 

5010 

5610 

400 A 

74 

73 

7 4 

9/16 

6b 

131 

131 

5/0 X16 

5/16 

0 


1313 

5010 

56X0 














$K ILLJNG-HELLE-CHRISTIAN SEN-ROBERTSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 







Civil & Structural Engineers 


DATS 


EXTERIOR WALL 


PANEL SCHEDULE 


12-5-6 7 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


CSL 

TYPE FY1 FY 2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

101 

331 65 

65 101 

101 

332 

55 

55 

101 

101 

101 

335 55 

55 101 

101 

336 

55 

55 

101 

101 

101 

338 50 

50 101 

101 

338 

50 

•50 

101 

101 

102 

338 50 

50 101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

102 

338 50 

50 101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

101 

338 50 

50 101 

101 

338 

50 

50 

101 

101 

102 

338 46 

46 101 

102 

338 

46 

46 

101 

• 102 

102 

338 46 

46 101 

10 2 

338 

46 

46 

101 

102 

101 

338 46 

46 101 

101 

338 

46 

4 6 

101 

102 

102 

340 45 

45 101 

102 

340 

45 

45 

101 

102 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

7020 


C702© 


6220 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

4524 


6120 


4324 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6220 


4324 


6220 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

4324 




4324 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

6120 


4324 


6120 

401 

3/8 XI6 

5/16 

0 

4324 


CSSS' 


4324 

401 

5/16X16 

5/16 

0 

6220 


4324 


C6270> 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

6120 


4324 



401 

5/16X16 

5/16 

0 

4424 


6220 


4424 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

7020 


6020 


6320 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4524 


6120 


4324 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 


4324 


6220 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 


4324 


6120 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 

401 

3/8 X 16 

5/16 

0 

6220 


4324 


6120 

401 

3/8 XI6 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

6120 


4324 


6120 

401 

3/8 XL6 

5/16 

0 

44 ? 4 


6220 


4524 


















SKILLING-HELLE-CHRISTIAN5EN-ROBERTSON 


project 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


12-5-6 7 


COLUMN l 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 





-~ 

——- 

-- 



———- 



*—— — 


— — 

PANEL 

NUM BER 

TYPE 

TYPE 

EY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

F Y? 

CSU 

CSL 

133A 

77 

74 

400 

340 

45 

45 

101 

102 

340 

45 

45 

101 

102 

340 

46 

46 

101 

102 

136 A 

77 

74 

400 

340 

46 

46 

101 

102 

340 

50 

50 

101 

102 

340 

50 

50 

101 

102 

139A 

77 

74 

400 

340 

50 

50 

101 

102 

340 

50 

50 

101 

102 

340 

50 

50 

101 

102 

142A 

77 

74 

400 

339 

50 

50 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

101 

145A 

77 

74 

400 

338 

55 

55 

101 

102 

33 8 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

148A 

77 

74 

400 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

35 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

15 1A 

77 

74 

400 

338 

55 

55 

101 

101 

3 3 B 

55 

55 

101 

101 

337 

55 

55 

101 

101 

154A 

77 

74 

400 

336 

60 

60 

101 

101 

335 

60 

60 

101 

101 

335 

60 

60 

101 

101 

157 A 

77 

74 

400 

332 

60 

60 

101 

101 

331 

70 

70 

101 

101 

329 

35 

85 

103 

101 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



P-Attt-L- 


—-PtfltrR- 

—T 4 - - 

—FY4 

"SCL 

SCR 

NC 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

133 A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

r&22C5 

4324 

6120 

13 6 A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 

6120 

4324 

139A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

(SIS 

4324 

6220 

142A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

• 4324 

C622Q) 

4324 

145 A 

7T 

7^ 

77 

9/16 

36 

401 

401 

1/2 Xi6 

5/16 

0 

6120 

4324 

6120 

148A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

4324 

6220 

4 324 

151 A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 XI6 

5/16 

0 

6220 

4324 

6220 

1 5 4 A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

4324 

6120 

4524 

157 A 

77 

74 

77 

9/16 

65 

401 

413 

1/2 XIfc 

5/16 

0 

(gUS) 

QE3D 

(JO£0} 


^ 

•*/,Y> / ■— X vli V ' 

/if/ \o * 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DFTAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

133A 

77 

74 

75 

9/1 6 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 

4424 

6120 

136A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

4424 

6120 

4524 

139A 

77 

7 4 

75 

9/16 

42 

401 

402 

1/2 X16 

5/16 

0 

6120 

14524} 

6220 

142A 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

40 2 

1/2 XI6 

5/16 

0 

4324 

6120 

4324 

145A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

402 

402 

9/16X16 

5/16 

0 

6120 

4324 

6220 

148 A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

402 

402 

9/16X16 

5/16 

0 

432 4 

6220 

43 24 

151 A 

77 

74 

75 

9/1 6 

45 

402 

402 

9/16X16 

5/16 

0 

6220 

4324 

6220 

154A 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

1/2 XI6 

5/16 

0 

4324 

6120 

4524 

157 A 

77 

74 

75 

9/16 

60 

402 

413 

9/16X16 

5/16 

0 

32ID 

602 0 

1.7 02 0) 














5 KILUN G-H ELLE-CHRISH A NS EN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR wall panel schedule 


DAre 


12-5-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

203 A 

7 T 

74 

400 

325 

100 

100 

101 

101 

325 

100 

100 

101 

101 

325 

100 

IOC 

101 

101 

206A 

77 

74 

400 

325 

100 

100 

101 

101 

326 

100 

100 

101 

101 

326 

100 

100 

101 

201 

209A 

77 

74 

400 

326 

100 

100 

101 

101 

326 

100 

100 

101 

101 

326 

85 

85 

101 

101 

212A 

77 

74 

400 

326 

85 

85 

101 

101 

327 

85 

85 

101 

101 

328 

eo 

80 

101 

101 

215A 

77 

74 

400 

329 

75 

75 

101 

101 

330 

70 

70 

101 

101 

331 

70 

70 

101 

101 

2 ISA 

77 

74 

400 

332 

70 

70 

101 

101 

332 

65 

65 

101 

101 

332 

65 

65 

101 

IC1 

221 A 

77 

74 

• 400 

332 

65 

65 

101 

101 

331 

65 

65 

101 

1C 1 

331 

65 

65 

101 

101 

224A 

77 

74 

400 

330 

65 

65 

101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 

330 

6^> 

65 

101 

1 C] 

227A 

77 

74 

400 

330 

65 

65 

101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 

230A 

77 

74 

400 

330 

65 

65 

101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 

330 

6 5 

6 b 

101 

101 


spanorel PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


,-M-&ER-—Ptec-R- 


-T'4- .FY4—SCI SCR" 


NO' 5 


NO 6 NO 7 COL 1 COL 2 COL 3 



203 A 

77 

74 

77 

9/16 

85 

A13 

■ 401 

9/16X16 

1/4 

C 

7494 

6220 

7010 

206A 

77 

74 

77 

9/16 

65 

401 

401 

1/2 X16 

1/4 

0 

6320 

f7492) 

6320 

209 A 

77 

74 

77 

9/16 

65 

401 

401 

1/2 X16 

1/4 

0 

7010 

6220 

0±3S) 

212 A 

77 

74 

77 . 

9/16 

60 

401 

401 

1/2 X16 

1/4 

0 

622.0 

7010 

6220 

215A 

77 

74 

77 

9/16 

50 

401 

401 

5/16X16 

5/16 

0 

7494 

6320 

7010 

2I8A 

77 

74 

77 

9/16 

46 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

4524 

6220 

7354 

221 A 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

6 ? ? 0 

7354 

6220 

224A 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

401 

5/16X13 

5/16 

0 

4284 

6120 

4184 

227A 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

4Q1 

5/16X1? 

5/16 

0 

6120 

4184 

6220 

230A 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

401 

5/16X11 

5/16 

0 

41 o A 

6220 

4184 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2 03 A 

77 

74 

75 

9/16 

80 

413 

402 

5/8 X16 

1/4 

0 

<4064) 

6120 

OQ6-9 

206A 

77 

74 

75 

9/16 

65 

402 

401 

9/16X16 

1/4 

0 

6120 


6120 

209 A 

77 

74 

75 • 

9/16 

60 

401 

401 

9/16X16 

1/4 

0 

(506?) 

6120 

7364 

212 A 

77 

74 

75 

9/16 

60 

401 

401 

1/2 X16 

1/4 

0 

6220 

7364 

6120 

215 A 

77 

74 

75 

9/16 

50 

401 

401 

3/8 XI6 

5/16 

0 

7364 

6120 

7364 

218 A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

4524 

6120 

4174 

22 1A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

40 i 

401 

5/16X16 

5/16 

0 

6220 

4174 

6120 

224A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

4174 

6120 

4174 

227a 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X13 

5/16 

0 

6120 

4174 

612C 

230A 

77 

74 

75 

9/1 6 

36 

401 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

4174 

6220 

4174 


















RKVISIOKS 


S Kl LU N G-H EL LE-CHRISTI AN SEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


* 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

type 

EY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2 33 A 

77 

74 

400 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

236A 

77 

74 

400 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

239A 

77 

74 

40C 

331 

55 

55 

101 

101 

331 

60 

60 

101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

242A 

77 

74 

400 

332 

60 

60 

101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

2 45A 

77 

74 

400 

331 

60 

60 

101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 

329 

70 

70 

101 

101 

243A 

77 

74 

400 

328 

75 

75 

101 

101 

327 

SO 

80 

101 

101 

326 

80 

80 

101 

101 

251A 

77 

74 

400 

326 

80 

80 

101 

101 

326 

85 

85 

101 

101 

32 6 

85 

85 

101 

101 

254A 

77 

74 

400 

326 

90 

90 

101 

101 

326 

90 

90 

101 

101 

325 

90 

90 

101 

101 

2 57 A 

77 

74 

400 

325 

90 

90 

101 

101 

325 

90 

90 

101 

101 

32 5 

100 

100 

101 

101 


12-5-67 



SPANDREL PLATE 


TWEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

2 33 A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

236A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

239 A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

242 A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

24 5 A 

77 

74 

77 

9/16 

46 

*0! 

401 

248A 

77 

74 

77 

9/16 

55 

401 

401 

251A 

77 

74 

77 

9/16 

60 

401 

401 

2 54A 

77 

74 

77 

9/16 

60 

401 

401 

257 A 

77 

74 

77 

9/16 

75 

401 

412 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS SEAT OFT A I L 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X12 

5/16 

0 

6220 

4184 

6120 

5/16X12 

5/16 

0 

4184 

6120 

4164 

5/16X13 

5/16 

0 

6220 

4184 

6220 

5/16X14 

5/16 

0 

4184 

6220 

•4524 

5/16X14 

5/16 

0 

7010 

6320 

7494 

3/8 X16 

1/4 

0 

6220 

7010 

6220 

7/16X16 

1/4 

0 

c 2HS> 

6220 

7010 

7/16X16 

1/4 

0 

6320 

C7*9 5 

6320 

1/2 X16 

1/4 

0 

7010 

6220 

7494 

WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 


2 33A 

77 

74 

75 

9/36 

36 

401 

401 


236A 

77 

74 

75 

9/16 

36 

401 

401 


2 39 A 

77 

74 

75 

9/16 

36 

401 

401 


242A 

77 

74 

75 

9/16 

36 

4Qi 

401 


245 A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 


248 A 

77 

74 

75 

9/16 

50 

401 

401 

2 

251A 

77 

74 

75 

9/16 

50 

401 

401 

2 

2 54A 

77 

74 

75 

9/16 

55 

4Q1 

401 

2 

2 57 A 

77 

74 

75 

9/16 

70 

401 

412 



k 


NO 5 

NH 6 

5/16X13 

5/16 

5/16X13 

5/16 

5/16Xi4 

5/16 

5/16X15 

5/16 

5/16X15 

5/16 

7/16X16 

1/4 

7/16X16 

1/4 

7/16X16 

1/4 

9/16X16 

1/4 


NO 7 COL 1 

0 6120 

0 4174 

0 6120 

0 417 *- 

0 7364 

0 6120 

0 7364 

0 6120 

0 (&064; 


COL ? 

cm 3 

4174 

6120 

6120 

4174 

4174 

6220 

6120 

4524 

6120 

73 64 

73 64 

6220 

6 L20 

(40 64) 

rfo i d) 

6120 

6120 

(40TS) 


L.- <■ ! - ■>. A V 





















SKILLING-HELLE'CHRISTIAN5EN-ROBERTSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

TiTi_e 

date 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


12-5 -67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

EY2 

CSU 

CSL 

303A 

77 

74 

400 

329 

75 

75 

101 

101 

331 

65 

65 

101 

101 

332 

55 

55 

101 

101 

306A 

77 

74 

400 

335 

55 

55 

101 

101 

335 

55 

55 

101 

101 

336 

55 

55 

101 

101 

309A 

77 

74 

400 

337 

50 

50 

101 

101 

338 

50 

50 

101 

101 

338 

50 

50 

101 

101 

312A 

77 

74 

400 

338 

50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

315A 

77 

74 

400 

338 

50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

3I8A 

77 

74 

400 

338 

50 

50 

101 

101 

338 

50 

50 

101 

101 

338 

50 

50 

101 

101 

321A 

77 

74 

400 

338 

50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

324A 

77 

74 

400 

338 

50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 

327 A 

77 

74 

400 

338 

50 

50 

101 

101 

338 

50 

50 

101 

101 

338 

50 

50 

101 

102 

330A 

77 

74 

400 

339 

50 

50 

101 

102 

340 

50 

50 

101 

102 

340 

50 

50 

101 

102 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

F Y4 

SCL 

SCR 

2 

O 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2 

303A 

77 

74 

77 

9/16 

60 

412 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

7020 

(j020) 

6220 


306 A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

3/8 XI6 

5/16 

0 

4524 

6120 

4324 


309 A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

3/8 X 16 

5/16 

0 

622C 

4324 

6220 

2 

312A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

4324 

G&220) 

4324 


315A 

77 

74 

77 

9/1 6 

36 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

6120 

4324 

6120 

2 

318 A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X16 

5/16 

0 

4324 

(S22C>) 

4324 

2 

321A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

6220 

4324 

(b 220) 


324A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

4324 

6120 

43^4 

2 

327A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

6120 

4324 

(622 0] 


330 A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

*424 

6220 

4424 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

F Y4 

SCL 

SCR 

2 

a 

NO 6 

r-' 

O 

2 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303A 

77 

74 

75 

9/16 

55 

412 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

7020 

6020 

6320 

306 A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4524 

6120 

4324 

309A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 

4324 

6220 

3 12 A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 

6120 

4324 

315A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401- 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 

4324 

6120 

318A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

3/8 XI6 

5/16 

0 

4324 

6120 

4324 

321A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

6220 

4324 

6120 

324A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X16 

5/16 

0 

4324 

6120 

4324 

327A 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

6120 

4324 

6120 

330A 

77 

74 

75 

9/16 

45 

*01 

401 

3/8 XI6 

5/16 

0 

4424 

6220 

(7+52 * 


















SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT ^ 

TITLE 

DATE 


The world trade center 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


12-5-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

l 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

333 A 

77 

74 

400 

340 

50 

50 

101 

102 

340 

50 

50 

101 

102 

340 

50 

50 

101 

102 

336A 

77 

74 

400 

340 

50 

50 

101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 

339A 

77 

74 

400 

340 

55 

55 

101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 

342 A 

77 

74 

400 

339 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

101 

345 A 

77 

74 

400 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

348A 

77 

74 

400 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

351A 

77 

74 

400 

338 

55 

55 

101 

101 

338 

55 

55 

101 

101 

337 

55 

55 

101 

101 

354A 

77 

74 

400 

336 

55 

55 

101 

101 

335 

60 

60 

101 

101 

33 5 

60 

60 

101 

103. 

357 A 

77 

74 

400 

332 

60 

60 

101 

101 

331 

65 

65 

101 

101 

329 

SO 

80 

101 

101 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 

NO 7 

SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2 

333 A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

(vn$) 

4324 

6120 


336A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

43^4 

6120 

4324 

2 

339 A 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

<fi22U) 

4324 

6220 

2 

342A 

77 

74 

77 • 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 

<6?20) 

4324 


345 A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 

4324 

6120 


348 A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

4324 

6220 

4324 


351A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

4Q1 

1/2 XI6 

5/16 

0 

6220 

4324 

6220 


354A 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 

6120 

4524 

2 

3 57 A 

77 

74 

77 

9/16 

65 

401 

413 

1/2 XI6 

5/16 

0 

Q>2?D) 

<JoT&) 

CfQ^Q) 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

333A 

77 

74 

75 

.9/1 6 

45 

401 

401 

336A 

77 

74 

75 

9/16 

46 

401 

401 

339A 

77 

74 

75 

9/16 

46 

401 

401 

342A 

77 

74 

75 

9/16 

46 

401 

402 

345A 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

348A 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

351A 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

354 A 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

357 A 

77 

74 

75 

9/16 

55 

402 

413 




WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 

4324 

6120 

7/16X16 

5/16 

0 

4424 

6 J. 2 p 

4524 

1/2 X16 

5/16 

0 

6120 


6220 

1/2 XI6 

5/16 

0 

4324 

6120 

4324 

1/2 X16 

5/16 

0 

6120 

4324 

6120 

1/2 X16 

5/16 

c 

4324 

6220 

4324 

9/16X16 

5/16 

0 

6220 

4324 

6220 

1/2 X16 

5/16 

0 

4324 

6120 

4524 

9/16X16 

5/16 

0 

C63ZS> 

6020 

(f020) 


















SKILLING-HELL E-CHRISTIAN SEN-ROBERTS ON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


date 


1.2-5-67 


-REVISIONS 


COLUMN 1. COLUMN 2 COLUMN 3 

PANEL - - - 

PANEL NUMBER TYPE TYPE EY1 FY2 CSU CS L TYPE FY1 FY2 CSU CSL TYPE FY1 F Y2 CSU CSL 


403 A 

77 

74 

406A 

77 

74 

409 A 

77 

74 

41 2 A 

77 

74 

415A 

77 

74 

418A 

77 

74 

42 1A 

77 

74 

424A 

77 

74 

427 A 

77 

74 

430A 

77 

7^ 

PANEL 

NUMBER 

403 A 

77 

74 

406A 

77 

74 

409 A 

77 

74 

412A 

77 

74 

415A 

77 

74 

418A 

77 

74 

421A 

77 

74 

424A 

77 

74 

42 7 A 

77 

74 

430A 

77 

74 

PANEL 

NUMBER 

403 A 

77 

74 

406 A 

77 

74 

409A 

77 

74 

412 A 

77 

74 

415A 

77 

74 

418 A 

77 

74 

421A 

77 

74 

424A 

77 

74 

427A 

77 

74 

43 0 A 

77 

74 


325 100 

325 90 


SPANDREL PLATE 


325 100 100 1( 

326 90 90 1( 

326 90 90 1< 

327 80 80 ll 

330 65 65 1( 

332 60 60 H 

331 60 60 11 

330 60 60 H 

330 60 60 1< 

330 65 65 K 

weldments 


90 90 10 

90 90 10. 

80 80 10 
75 75 10 

60 60 10 
60 60 10 
60 60 10 
60 60 10 
60 60 10 
65 65 10 

SEAT DETAIL 


FLOOR 


9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

80 

413 

401 

9/16X16 

1/4 

0 

7494 

6220 

7010 

65 

401 

401 

1/2 X 16 

1/4 

0 

6320 

(7494) 


65 

401 

401 

1/2 XI6 

1/4 

0 

7010 

6220 

( 7494 ) 

55 

401 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

6220 

7010 

.6220 

50 

401 

401 

5/16X16 

5/16 

c 

7494 

6320 

7010 

42 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

4524 

6220 

4284 

42 

401 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

6220 

7464 

6220 

42 

401 

401 

5/16X13 

5/16 

0 

7464 

6120 

74 64 

42 

401 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

6120 

4284 

6220 

45 

401 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

4184 

6220 

4184 


SPANOREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

75 

9/16 

75 

413 

401 

5/8 X16 

1/4 

0 

<?065> 

6120 


75 

9/16 

60 

401 

401 

9/16X16 

1/4 

0 

6120 

ctoifr 

6120 

75 

9/16 

55 

401 

401 

9/16X16 

1/4 

0 

(T4064) 

6120 

7364 

75 

9/16 

50 

401 

401 

1/2 X 16 

1/4 

0 

6220 

7364 

6120 

75 

9/16 

45 

401 

401 

3/8 XI6 

5/16 

0 

7364 

6120 

7364 

75 

9/16 

36 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

4524 

6120 

4174 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

6220 

4174 

6120 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

4174 

6120 

4174 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

6120 

4174 

6120 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

4174 

6220 

4174 


A.I-3 46 















c 

SKILL1NG-HELLE-CHR1ST1ANSEN-ROBERTSON 



Civil 

A Structural 

Engineers 




i 

< 

PROJECT THE WORLD 

TRACE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






DATE 12-5-67 

< -— 

^_REVISIONS 




PANEL 

COLUMN 

]. 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 






— — — 

j— 1 . —l i-m 

' — 

— 

1 1 - j 


—i —~ 111 luu 







i 

PANEL 

number 

TYPE 

TYPE F Yl 

F Y 2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

PY 2 

CSU 

CSL 


43 3 A 

77 

74 

400 

330 65 

65 

101 

101 

330 

65 

65 101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 


436A 

77 

74 

400 

330 65 

65 

101 

101 

330 

65 

65 101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 


439 A 

77 

74 

400 

331 65 

65 

101 

101 

331 

65 

65 101 

101 

332 

65 

65 

101 

101 


44 2A 

77 

74 

400 

332 65 

65 

101 

101 

332 

65 

65 101 

101 

332 

65 

65 

101 

101 


445A 

77 

74 

400 

331 65 

65 

101 

101 

330 

TO 

7C 101 

101 

329 

75 

75 

101 

101 


448A 

77 

74 

400 

328 80 

80 

101 

101 

327 

85 

05 101 

101 

326 

35 

85 

101 

101 


451A 

77 

74 

400 

326 85 

85 

101 

101 

326 

90 

90 101 

101 

326 

90 

90 

101 

101 y 


454A 

77 

74 

400 

326 90 

90 

101 

101 

326 

90 

90 101 

101 

325 

90 

90 

101 

101 A 


457 A 

77 

74 

400 

325 100 

100 

101 

101 

325 

100 100 101 

101 

32 5 

100 

100 

101 

101 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


---- 

PANtL 

'number' 

F LOUR 

T 4 

FY4 

~scl" 

SCR 

NO 

5 

ND 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 j 


433A 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

6220 


4184 


6120 


• . 43 6A 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

401 

5/16X13 

5/16 

0 

4184 


6120 


42 84 


if'- 439A 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

6220 


7354 


622C 

• : • a 

442 A 

77 

74 

77 

9/16 

45 

•401 

401 

5/16X14 

5/16 

C 

73 54 


6220 


4524 

- V, ■ .. - • ■ 

-? 44 5 A 

77 

74 

77 

9/16 

50 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

7010 


6320 


7494 

. • * 

448A 

77 

74 

77 

9/16 

60 

401 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

6220 


7010 


6220 


2 45 1A 

77 

74 

77 

9/16 

65 

401 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

(74941 


622 C 


7010 


2 4 54 A 

77 

74 

77 

9/16 

65 

401 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

63?0 




6320 


457 A 

7? 

74 

77 

9/1 6 

80 

401 

412 

9/16X16 

1/4 

0 

7010 


6220 


74 94 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DFTAIL 

PANEL NUMBER FLOOR T4 FY4 SCL SCR NO 5 NO 6 NO 7 COL X COL 2 COL 3 


433A 77 74 

43 6 A 77 74 

439A 77 74 

44 2 A 77 74 

445 A 77 74 

44eA 77 74 

2 4 51A 77 74 

2 454A 77 74 



75 

9/16 

36 

401 

401 

75 

9/16 

42 

401 

401 

75 

9/16 

42 

401 

401 

75 

9/16 

42 

401 

401 

75 

9/16 

46 

401 

401 

75 

9/16 

55 

401 

401 

75 

9/16 

55 

401 

401 

75 

9/16 

60 

401 

401 

75 

9/16 

75 

401 

413 


5/16X13 

5/16 

0 

61 20 

4174 

6120 

5/16X14 

5/16 

0 

4174 

6120. 

4174. 

5/16X15 

5/16 

0 

6120 

4174 

6220 

5/16X16 

5/16 

0 

4174 

6120 

4524 

3/8 XL6 

5/16 

0 

7364 

6120 

7364 

1/2 X16 

1/4 

0 

6120 

7364 

6220 

1/2 X16 

1/4 

0 

73 64 

6120 

(406A) 

I/? X16 

1/4 

0 

6120 

(7oTo> 

6120 

9/16X16 

1/4 

0 

f4064) 

612 0 

/4065) 


4-A1-34 7 


















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT . 

TITLE 

DATE 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEUULE 


6-5-67 



' PANEL 
TYPE 


COLUMN 

1 



CLILUMI-! 

2 



COLUMN 

3 


panel NUMBER 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

100a 77 74 

420 

329 

100 100 

101 

101 

431 

1 UO 100 

0 

0 

331 

30 

80 

101 

101 

300 A 77 74 

420 

329 

90 90 

101 

101 

431 

90 90 

0 

0 

331 

75 

75 

101 

101 






SPAHDkEL 

IM.Ai L 


WhLOMbNTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

o 

. 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100 A 

77 

74 

77 

9/16 

65 

41? 

412 

9/16X16 

5/16 

0 

6620 

6020 

6720 

300A 

77 

74 

77 

9/16 

60 

412 

412 

9/16X16 

5/16 

0 

6620 

6020 

6720 







SPANDREL 

PLATE 


Vi EL Or 

•VENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 
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129 

65 

65 

431 

3.0 1 

129 

65 

65 

431 

101 









SPAin DR EL 

PLATE 


WELCH ErUS 



SEAT DETAIL 


PANEL" 

WO'iVlitft" 

“"Flour " 

T 4 

"VyV 

SCL 

SCk 

NU 5 

NU 6 

NU 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

306 A 

80 

77 

80 

7/16 , 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

31 5 A 

80 

77 

80 

7/lb 

• 36 

103 

103 

6/16X 9 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324A 

80 

77 

80 

7/lb 

36 

103 

103 

5/16X 8 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336A 

80 

77 

80 

7/16 

42 

1 03 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

34 5 A 

80 

77 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354A 

80 

77 

80 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS. 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

T4 

• FY4 

SCL 

SCR ' 

JN 

a 

2 

N(J 6 

NU 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306A 

80 

77 

79 

7/16 

42 

202 

202 

5/16X10 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315A 

80 

77 

79 

7/16 

42 

20? 

202 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324A 

80 

• 77" 

79 

7/16 

42 

202 

202 

" 5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336 A 

80 

77 

79 

7/16 

42 

202 

203 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

34 5 A 

80 

77 

79 

7/16 

.42 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354A 

80 

77 

79 

7/16 

45 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 
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NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306A 

80 

77 

78 

7/16 

• 42 

104 

104 

5/16X12 

5/16 

0 

3311 

5110 

3411 

315A 

80 

77 

78 

7/16 

42 

104 

103 

5/16X12 

5/16 

0 

51 10 

34U 

5110 

324 A 

80 

77 

78 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

3411 

5110 

3411 

336A 

80 

77 

70 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X13 

5/16 

0 

3411 

5110 

3411 

3454 

80 

77 

73 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X14 

5/lb 

0 

5110 

3411 

5110 

3544 

80 

77 

78 

7/16 

42 

104 
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5/16X14 

5/16 

0 

3411 

5110 

3311 
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415A 80 77 

424A 80 77 

436A 80 77 

445A 80 77 

454A 80 77 
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EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 
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PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

F Y1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406A 

80 

77 

303 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 

415A 

80 

77 

303 

124 

33 

B5 

431 

101 

125 

75 

75 

431 

101 

126 

70 

70 

431 

101 

424A 

80 

77 

303 

125 

65 

65 

421 

101 

125 

65 

65 

421 

101 

125 

65 

65 

421 

101 

436A 

80 

77 

303 

125 

70 

70 

421 

101 

125 

70 

70 

421 

101 

125 

70 

70 

421 

101 

44 5 A 

80 

77 

303 

126 

75 

75 

431 

101 

125 

80 

80 

431 
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124 

85 

85 

431 

101 

4 54 A 

80 

77 

303 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 


PANEL NUMBER FLOOR 


PANEL NUMBER ' FLOOR 


406A 80 77 79 

415A 80 77 79 

424A 80 " 77 ' 79 

436A 80 77 79 

445A 80 77 79 

4 54 A 80 77 79 


PANEL NUMBER FLOOR 


406A 80 77 78 

415A 80 77 78 

424A 80 77 78 

436A 80 77 78 

445A 80 77 78 

454A 80 77 78 


SPANOREL PLATE 


WELDMENTS 


.74. 

FY4 

SCL 

SCR 

7/16 

70 

103 

103 

7/16 

55 

103 

103 

7/16 

45 

103 

102 

7/16 

50 

102 

103 

7/16 

55 

103 

103 

7/16 

70 

103 

103 

SPANDREL 

PLATE 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

7/16 

70 

203 

203 

7/16 

60 

202 

202 

7/16 

45 

202 

202 

7/16 

50 

202 

202 

7/16 

60 

202 

202 

7/16 

70 

202 

203 

SPANDREL 

PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

7/16 

60 

104 

104 

7/16 

50 

104 

103 

7/16 

42 

103 

103 

7/16 

45 

103 

103 

7/16 

50 

103 

103 

7/16 

60 

104 

104 


NO 5 

1/4 X15 
1/4 Xl3 
1/4 X10 
1/4 XI0 
1/4 X12 
1/4 Xl^ 


NO 6 NO 7 


WELDMENTS 


NO 5 
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1/4 XI3 
1/4 Xll 
1/4 Xll 
1/4 X 13 
1/4 XI5 


NO 6 NO 7 


WELOMENTS 


NO 5 
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1/4 X13 
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5/16X16 
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1212 

1111 
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5110 

5110 
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5510 

5110 

5110 

5310 

1212 
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5110 
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gua ; 

1212 

5110 


SEAT DETAIL 


COL 1 COL 2 


5110 

1212 

mi 

mi 

5110 

5110 


1212 

5510 
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Si 
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SEAT DETAIL 
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12 - 5-67 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

THE WORLD 

TRADE 
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SCHEDULE 





DATE- • 

6-5-67 


PANEL 
TV PL 


COLUMN 

1 



. COLUMN 

2 


CULUMN 

3 ■ 



PANEL NUMBER 

TYPE 

FYi FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI F Y2 

CSU CSL 

TYPE 

FYI FY2 

CSU 

CSL 


ZOO A HO 7 8 
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2 12 
z.\ z 

124 

124 

100 100 
100 100 

441 

441 

4 Vl 
491 

52 4 
524 

lou too 
100 100 

0 u 
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loo too 
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441 

441 

441 

491 
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PLATE 
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PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 
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SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

200 A 

&0 7 8 

so 

7/16 

75 

113 

113 

7/16X16 

1/4 

0 

1313 5010 

5610 

400A 
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80 

7/16 

70 

113 

113 
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1/4 

0 
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PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 
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SCL 
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NO 5 

NU 6 
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COL 1 

COL 2 

COL 3 
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7/16 

30 
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7/16X16 
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0 

1313 

5010 

5610 

4 00A 
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79. .. 
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•75 
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0 
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EXTERIOR 
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DATE 

6-5-67 






PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


panel 

number 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE . 

F Y 1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

103A 

81 

78 

302 

1 23 

90 

90 

431 

441 

124 

V 5 

75 

431 

431 

125 

70 

70 

431 

431 

112A 

HI 

78 

30 2 

12*1 

• 5b 

55 

4 31 

431 

129 

33 

53 

431 

43 1 

129 

33 

55 

431 

431 

12 X A 

81 

7 8 

302 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

53 

3 3 

43 1 

4 31 

129 

50 

50 

431 

431 

13D A 

81 

78 

30 2 

129 

50 

30 

421 

■ 431 

1 30 

5 U 

30 

421 

4 31 

130 

50 

50 

431 

431 

i 39A 

8 1 

78 

j()2 

130 

55 

3 5 

4 3 1. 

431 

1 30 

53 

5:« 

43 L 

4 31 

J. 30 * 

53 

55 

431 

431 

14QA 

81 

7 8 

30 2 

129 

60 

60 

431 

44 1 

129 

o(J 

60 

431 

44 1 

129 

60 

60 

431 

441 

157A 

81 

76 

302 

123 

75 

75 

431 

44 1 

124 

bU 

80 

431 

4 41 

123 

IDO 

100 

441 

441 
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78 
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7/16 

70 

113 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112A 

81 

78 

61 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

3/16 

0 

1511 

5210 

1411 

121A 

81 

7 3 

81 

7/16 

36 

} 03 

103 

3 / 16 X 9 

5/lb 

n 

5210 

1411 

5210 

130A 

31 

76 

61 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 6 

5/16 

0 

1411 

• 5210 

1411 

139A 

81 

78 

81 

7/16 

36 

103 
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5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

14 8 A 

81 

76 

61 

7/16 

42 

103 
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5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157 A 

81 
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01 

7/16 

75 
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0 

5210 

1311 
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panel 

NUMBER 

FLOUR 
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SCI. 

SCK 

MU 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103 A 

81 

78 

no 

• 7/16 

70 

113 

103 

1/4 X 15 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112A 

81 

78 

80 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1511 

5210 

14H 

12 i A 

81 

70 

80 

7/16 

36 

103 • 

103 

5/16X 9 
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0 

5210 

1411" 

5210 

130A 

81 

78 

80 

7/16 

. 36 
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103 

5/16X 9 
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0 

1411 

5210 

1411 

139A 

81 

78 

60 
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42 
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5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 
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81 

78 

GO 

7/16 

42 
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5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 
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81 

78 

80 
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75 
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0 
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1311 
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81 

78 

79 

7/16 

65 

211 

203 
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1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112 A 

81 

78 

79 

7/16 

42 

203 

2 03 

5/16X11 

5/16 

0. 

1511 

5210 

1411 

121A 

81 

78 

79 

7/16 

36 

202 

202 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

130 A 

81 

73 

79 

7/16 

36 

202 

202 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

139A 

81 

76 

7 9 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X11 

3/16 

0 

5210 

1411 

5210 

14 8 A 

81 

78 

79 

7/ifa 

42 

2 03 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157a 

81 

78 

79 

7 / 1 6 

70 

203 

211 

5/16X16 
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0 
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1311 

5110 
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FY1 
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CSL 
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31 

78 

30 2 

120 
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441 

441 

120 

ICO 
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431 

43 3. 

120 
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100 

4 31 

4 31 

2 12 A 

81 

78 

302 

121 
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100 

431 

431 

121 

100 

100 

431 

431 

] 22 

90 

90 

431 

431 

2 2 1A 

81 

78 
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125 

70 

70 

421 

431 

124 

75 

75 

421 

431 

124 

75 

76 

421 

431 

230A 

81 

76 

302 

124 

70 

70 

4? 1 

421 

124 

fa5 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

239A 

81 

78 

302 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

431 

248A 

81 

78 

30 2 

122 

85 

85 

431 

431 

121 

90 

90 

431 

431 

12) 

100 

100 

431 

421 

.2 5 7A 

81 

78 

302 

120 
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100 

*3 j 

4 31 

120 
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120 

!«>0 
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43 1 


SPANDREL PLATE 


V!\i LOME NTS 


.5EAT f'^TAJL 


PANEL 

NUMBER 

flog P. 

T 4 
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COL 3 

203A 

81 

78 

81 

7/16 

85 
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103 
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1/4 

C 
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5210 

501G 

212A 

81 

78 

81 

7/\ 6 

70 

1C3 

103 

1/4 X 13 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 1A 

81 

78 

81 

7/16 

50 

103 
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1/4 X10 

1/4 

0 

5210 


5210 

2 30 A 

81 

78 

31 

7/1 6 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

c 

1111 

5210 

113 i 

239A 

81 

78 

8) 

7/16 

45 

302 

3.02 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

248A 

81 

78 

31 

7/16 

65 
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0 

5210 
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80 
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n? 
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1/4 

0 
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COL 3 
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81 

78 

80 

7/1 6 

85 

113 

103 

5/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

212A 

81 

78 

80 

7/16 

70 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

5010 

52 1C 

221A 

'81' 

78 

' 80 " 

7/1 6 

50 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

(7245? 

5210 

230 A 

81 

78 

80 

7/16 

46 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1111 

523 0 

1111 

239A 

81 

78 

80 

7/16 

42 

102 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

).). 1 1 

5210 

248A 

81 

78 

80 

7/16 

65 

103 

103 
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1/4 

0 

5210 

5010 

5210 
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81 

7 8 

80 
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85 
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81 

78 

79 

7/16 

35 
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203 
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1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2 12 A 

81 

78 

79 

7/16 

70 

203 

202 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 1A 

81 

78 

79 

7/16 

50 

202 

202 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 

7221 

5210 

230A 

81 

78 

79 

7/16 

45 

201 

201 

1/4 X 9 

1/4 

0 

(Z44i 

5210 

4241 

2 39 A 

81 

7 8 

79 

7/16 

45 

202 

202 

1/4 >: 13 

1/4 

0 

5210 

7221 

5210 

24 8a 

r. 1 

78 

79 

7/3.6 

60 

702 

2 0? 

1/4 xi 3 

1/4 

0 

52 10 

50 3 0 

5210 

257 a. 

8 \ 

C 

79 

7/ 16 

85 
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0 
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PANEL 
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1 
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3 


PANEL 
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— 

— 


— 

— 

— 
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- — - 
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— 

— 

— 

— 


-- 

— 

■- 

303A 

31 

7 8 

:>02 

123 

3 • 

83 

<-31 

441 

124 

70 

7 0 

431 

4 31 

125 

70 

70 

431 

431 

312a 

0 L 

78 

30 2 

129 

53 

55 

431 

431 

129 

53 

53 

431 

43). 

129 

35 

53 

431 

431 

32 1A 

fil 

73 

302 

129 

55 

53 

433. 

431 

129 

d5 

5 5 

431 

4 31 

129 

53 

55 

431 

431 

330A 

81 

78 

30 2 

129 ' 

53 

33 

421 

4 31 

1. 3 (; 

d5 

5 5 

421 

43 1 
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55 

53 

431 

431 

33 9 A 

31 

78 

30 2 

130 

5 3 

53 

43 3 

/,. V 1 

1 3 

33 

5 3 

431 

4 33 

130 

3 3 

53 

431 

431 

348 A 

81 

78 

20 2 

129 
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-66--. 

- 

-£0_ 

-402- 

102--- 

- 


. 0-- 

....62-1-0- 

-l-l-l-l- . . 

-~5^10- - 


230A 

87 

84 

86 

'.%/ 8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

239 A 

87 

64 

86 

3/6 

4b 

102 

102 

1/4X0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 


248A 

37 

84 

86 

3/ 

60 

102 

102 

1/4 X ‘9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

n 

2 5 7 A 

37 

84 

06 

3/6 

75- 

102 

112 

i/4 xn 

i/4 

0 

5(J 1 0 

5210 

1013 

y 




















SP 

An UK EL 

PLAT i: 


WtLONBNj S 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F I.Ui IK 

I A 

I-Y4 

SCL 

SC K 

i’’H i 5 

NlJ 6 

HE] 7 

CLH. 1 

COL 2 

CUL 3 


203A 

87 

84 

8 5 

a / ; ■; 

60 

112 

103 

■ 1/4 X13 

1/4 

u 

1013 

5210 

5010 


212 A 

87 

64 

85 

3 / 0 

66 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 


221A 

87 

• 84 

85 

3/0 

50 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

6 

52 LO 

mi 

5210 


230 A 

87 

84 

• 85 

3/6 

45 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1111 

5210 

mi 


239A 

87 

84 

85 

3/c 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 


243 A 

37 

84 

3b 

8/6 

60 . 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

' 0 

5210 

5010 

5210 


257A 

87 

64 

35 

3/8 

- 75 

103 

112 

1/4 Xll 

■1/4 

o 

5010 

5210 

1013 


4-A1-396 























WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

- THE WORLD TRADt CENTER 


TITLE 



CuLU-V'! I 


. EXTERIUR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN Z 


6-5-67 


COLUMN 3 


PAN L- L 


PANEL 

NUN 

bliR 

TY P c 

T Y P t 

EYi 

F Y2 

CSIJ 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

303 A 

87 

84 

300 

121 

100 

100 

431 

431 

122 

7b 

75 

421 

4 31 

123 

70 

70 

421 

431 

312A 

87 

84 

300 

127 

bb 

bb 

421 

431 

127 

5b 

55 

421 

43 1 

127 

5b 

b 5 

421 

431 

321 A 

87 

64 

300 

X>7 

b b 

55 

421 

421 

127 

5b 

5b 

421 

421 

127 

5b 

bb 

421 

421 

330A 

87 

84 

300 

128 

bb 

bb 

421 

421 

123 

bb 

55 

421 

42 1 

126 

bb 

bb 

421 

421 

339A 

37 

64 

300 

1 28 

bu 

55 

421 

431 

128 

60 

60 

421 

431 

128 

60 

60 

421 

431 

348A 

87 

*34 

300 

3.27 

6u 

60 

431 

431 

127 

60 

60 

431 

431 

127 

60 

60 

431 

431 

3 5 7 A 

67 

84 

300 

1 23 

70 

70 

431 

431 

122 

60 

80 

431 

431 

121 

100 

100 

431 

431 






5 

PAuuRfcL 

PLATE 


WfcLUF-: 

sFNT S 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUr 

ibGR 

F LOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

WU b 

n U 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

303 A 

■37 

84 

87 

■>/ j 

vs 

112 

102 

i/4 X] 3 

1/4 

0 

bl 10 

1311 

5210 

3 12 A 

87 

8 4 

87 

.-/ 3 

4 2 

102 

102 

1/4 X1U 

1 / 4 

0 

1511 

5210 

1411 

32 1A 

87 

84 

87 

3/ t 1 

4 2 

J 02 

102 

1/4 X V 

3. / 4 

0 

5210 

1411 

5210 

330 A 

87 

84 

87 

i/6 


102 

102 

1/4 X V 

1. / 4 

' 0 

1411 

5210 

1411 

339A 

37 

64 

87 

3/o 

42 

102 

103 

1/4 X L 1 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

34 8 A 

87 

84 

8 7 

3 / 8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

}. / 4 

0 

1411 

5210 

1511 

35 7 A 

37 

84 

87 

3/0 

60 

103 

112 

1/4 XI3 

1/4 

0 

b2 10 

1311 

5110 






SPA 

hUREL 

PLATE 


b L Ur-i 11*31 S 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUN 

'6E R 

FLOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NCI 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

303 A 

87 

8 4 

06 

3/6 

75 

112 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

bl 10 

1311 

5210 

-312 A. _ 

-87_. 

. _ 84,-... 

-tf-6— .. 

. . .348 - - 

— — 36 

- -1-0-3— ■ 

-WX2-- 

-t/A- X4 Jr _ 

-444- ... 

- Q-- 

. - -1-51-1- 

-.-521-0 - ■ - 

-■-1-44-4 

321A 

67 

84 

86 

3/6 

36 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

330A 

87 

84 

36 

3/3 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

14 11 

5210 

1411 

3 3 9 A 

87 

84 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

348A 

87 

34 

8 b 

3/o 

42 

103 

1 03 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5210 

1 b 11 

357 A 

87 

34 

86 

3/d 

80 

1 03 

112 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


S k Art UR EL EL ATI: 


V;ir I. Uf'JEHl b 


StAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUP 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

wn 1 

5 

N U 6 

N 0 7 

CUL 1 

CUL 2 

CUL 3 

303A 

87 

84 

6 b 

3/8 

65 

112 . 

103 

1/4 

XI 2 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

3 12 A 

87 

84 

3b 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

32 i A 

87 

34 

Sb 

3/8 

36 

102 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 

14U 

5210 

330 A 

87 

84 

8 b 

3/8 

36 

102 

102 

1/4 

xio 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

339A 

87 

34 

3b 

3/6 

42 

103 

103 

1/4 

X1 2 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

34 8 A 

87 

84 

8b 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 

X 13 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

357A 

87 

34 

8 b 

3/8 

70 

103 

112 

1/4 

X14 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


4-A1-397 

























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


THE: WURLO TRADE: CENTER 



Civil & Structural Engineers 


DATE 


RlUi; HALL PANEL SCHEDULE 


6—5—6 7 


CULUrtN 2 


COLUMN 3 


typl 

FY1 

F Y 2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

90 

90 

421 

431 

120 

90 

90 

421 

431 

120 

90 

90 

421 

43 1 

120 

90 

90 

421 

431 

122 

65 

65 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 

122 

70 

70 

411 

42 3. 

122 

70 

70 

411 

421 

122 

75 

75 

421 

421 

123 

70 

70 

421 

421 

120 

90 

90 

421 

42 1 

120 

90 

90 

421 

421 

120 

90 

90 

421 

431 

120 

100 

100 

431 

431 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


’ NU 5 

MU 6 

Nil 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 Xll 

1/4 

0 

LO13 

5210 

5010 

1/4 X 9 

1/4 

a 

5210 

5010 

5210 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

1/4X7 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

3/4 X 9 

1/4 

n 

5210 

5010 

5210 

1/4 XI i 

1/4 

n 

5(310 

52 10 

1013 


hfcLDM 

t MS 



SEAT DETAIL 


a'O 5 ‘ 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 XI2 

1/4 

C 

1013 

5210 

5010 

1/4 x y 

1/4 

c 

5210 

5010 

5210 

-.— 1-/4— X- 9- * 

-1/4-' 

—ft- - •' 

- - 5 21-0- 

--irl-li - 

- -5-210 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1111 

5210 

mi 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


V'EL DM ENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

MU 6 

NU 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

1/4 X13 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4X9 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

.■ 1/4 X 8 

1 /4 

0 

mi 

5210 

1111 

1/4 X' 9 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 X12 

1/4 

(3 

5010 

5210 

1013 


4-A1-398 























WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE & JACKSON 

PROJECT 

THE WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

rr 

X 

-H 

m 



P AN E L 
TYPE 


CLILUMN 

1 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

HYi f-Y2 

csu 

CSL 

100 A 
300A 

87 85 

87 85 

2 10 
210 

120 

120 

100 IOC 
LOO 100 

431 

431 

431 

431 





SPA ;\UK 1: L 

PLATE 



panel 

NUA'jfcJbP. 

FLOUR 

T 4 

EY4 

SCL 

5 C i< 

100 A 

87 

8 5 

87 

3/8 

75 

11? 

112 

300a 


<»T> 

07 

3/8 

75 

11/ 

112 





SPAimuREL 

PLATE 


panel 

NU^ibE R 

FLOUR 

T A 

F Y4 

SCL 

SCR 

100 A 
300A 

87 8 5 

_67_B5_ 

36 

__86._; 

3/8 

_3/8_ 

O uv 
x r~j 

■ 

t 

112 

_ _U,L.. 

112 
.. Ll_2. 


Civil & Structural Engineers 


HI OR WALL P A i>j £ L SCHEDULE 


DATE 


6 - 5-67 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


TYPE 

F Y 1 

PY2 

csu • 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

522 

1 00 

1 (JO 

0 

0 

122 

100 

100 

431 

431 

522 

100 

100 

0 

0 

12 2 

100 

100 

431 

431 


X 


'.•itiLUi'ENTS SEAT DETAIL 


NO S 

NIJ t> 

rjf.i 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

1/4 M3 

1/4 

0 

5410 

5010 

1 3] 3 

1 l^ XI3 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


wt LOME iv 7 3 



SEAT DETAIL 


N1J 5 

NO 6 

i\'U 7 

CUL' 1 

COL 2 

CUL 3 

1/4 a 14 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

_ lyjt.ui 

.-JL/4. 

_0_ 

..J44J.U. 

_._ _50JL0_..... 

. ..L3J..3. 


4-A1-399 
















WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 

the wurlo trade center 


EXT E 



Civil & Structural Engineers 


DATE 


ERIUR WALL PANEL SCHEDULE 



J 

6-5-67 

COLUMN 2 



COLUMN 3 



TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 


126 60 60 421 

431 

127 

56 55 421 

431 


127 65 55 421 

42 1 

127 

55 55 421 

421 


127 50 50 421 

42). 

127 

50 50 421 

421 


128 55 55 421 

421 

128 

55 55 421 

421 


127 60 60 421 

431 

127 

60 60 421 

431 


126 oO 60 A 31 

43 1 

126 

65 65 431 

431 







X 

WfcLOMENTS 



SEAT DETAIL 



MU 5 NO 6 

(M(J 7 

COL 1 

CUL 2 

CUL 3 


1/4 X10 1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


1/4 X 9 1/4 

0 

1411 

5210 

1411 


1/4 X 8 1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

• 

1/4 X10 1/4 

0 

5210 

1411 

5110 


1/4 Xll 1/4 

0 

1411 

5210 

1411 


1/4 XII 1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



HO 5 ImU 6 

Ml) 7 

CUL 1 

CUL 2 

COL 3 


1/4 X1Q 1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


_ .-1/4..-X-10 -L/-4. 


..... -1.44.-1 - 

... --A2-1-0 

-14-1-1- 


1/4 X 8 1/4 

... 

0 

5110 

1411 

5210 


1/4 X10 1/4 

0 

5210 

1411 

5110 


1/4 Xll 1/4 

0 

1411 

5210 

1411 


1/4 X12 1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



NO 5 NO 6 

<■ 

o 

-J 

CUL 1 

CUL 2 

COL 3 


1/4 X LI 1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


1/4 X10 1/4 

0 

1411 

5210 

1411 


1/4 X 9 1/4 

0 

5110 

1411 

5210 


1/4 Xll 1/4 

0 

5210 

1411 

5110 


1/4 XI2 1/4 

0 

1411 

5210 

1411 


1/4 XI2 1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

♦ 


4-A1-400 




















WORTHINGTON, SKI LLI NG, H ELLE & J ACKSON 


PROJECT 

the world trade center 


fcXTl 



Civil & Structural Engineers 

V 


rKIUR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE . 

6-5-67 


COLUMN 2 


CULUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

90 

90 

421 

431 

120 

90 

90 

421 

431 

122 

75 

75 

421 

42 1 

122 

75 

75 

421 

421 

121 

75 

75 

411 

421 

121 

75 

75 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

122 

65 

65 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 

120 

b5 

85 

421 

42 1 

120 

85 

85 

421 

421 


X 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


NO 5 


NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

1611 

5210 

1.111 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

0 X 

0 

1/4 

0 

5210 

ini 

5110 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1 //. v O 

1/4 

i / j . 

0 

_0_ 

5010 

5210 

c. * 31 n - 

1212 

1111 

1/4X7 

1/4 

0 

5110 

nil 

5210 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

1/4X9 

1/4 

0 

nn 

5210 

1611 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 

• WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO -5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

1/4 X10 

1/4 

0 

1611 

5210 

nn 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

nil 

5210 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

nn 

5110 

1/4 X 9 

1/4 

0 

nn 

5210 

1611 

1/4: X 9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


4-A1-401 



















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE GEMTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE* 

FY1 

PY2 

csu 

CSL 

TYPE • 

PY1 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

f Y2 

csu 

CSL 

309 A 

88 

85 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 

421 

421 

127 

55 

55 

421 

421 

318A 

88 

85 

300 

127 

55 

55 

421 

421 

127 

55 

55 

421 

42 1 

127 

55 

55 

421 

421 

327 A 

88 

85 

300 

127 

55 

55 

421 

421 

127 

55 

55 

421 

421 

127 

55 

55 

421 

421 

333A 

89 

85 

300 

128 

55 

55 

421 

421 

128 

53 

55 

421 

421 

128 

5 5 

55 

421 

421 

342A 

88 

.85 

300 

127 

60 

60 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

351A 

88 

85 

300 

127 

60 

60 

431 

431 

126 

60 

60 

431 

431 

126 

60 

60 

431 

431 


6-5-67 



SPANDREL PLATE 


PANEL 

NO i’i 

BE R 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3 09A 

88 

35 

68 

3/8 

42 

102 

102 

318A 

8b 

85 

83 

3/8 

36 

102 

102 

327 A 

88 

85 

88 

3/8 

36 

102 

102 

333A 

88 

85 

88 

3/8 

42 

102 

102 

342 A 

88 

85 

88 

3/8 

42 

103 

103 

351A 

86 

85 

88 

3/8 

42 

103 

103 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

309A 

88 

85 

87 

3/8 

42 

102 

102 

31 a a 

88-. 

85 • 

..s_7. . 

.. .. —3/-R-. 

.... i+dl 

. -.Wl-U- . 

.4 4A'J- 

327 A 

88 

85 

87 

3/8 

42 

102 

102 

333A 

88 

85 

87 

3/S 

42 

102 

102 

342A 

88 

85 

87 

3/8 

42 

103 

103 

351A 

88 

85 

87 

3/8 

42 

103 

103 





SPANDREL 

PLATE 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

► 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5110 

1411 

• 5210 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1/4 

XU 

1/4 

0 

5210 

1411 . 

5210 


rib LOME MS 


SEAT DETAIL 


NO 5 NO 6 NO 7 

CUL 1 

CUL 2 

COL 3 

1/4 X10 1/4 0 

5210 

1411 

5210 


t-/-4—X-tO- 

-ty-4-. 

— 0 — 

-t4tt- 

.----52-tG-- 


1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 09 A 

88 

85 

86 . 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

318A 

88 

85 

86 

3/8 

36 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5210 

. 1411 

327 A 

88 

85 

86 

3/8 

36 

i 02 

102 

1/4 X 9. 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

333 A 

88 

85 

86 

3/8 

36 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

342 A 

86 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XI2 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

35 1A 

88 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-A1-402 

















WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

TITLE 

DATE 

6-5-67 

— 

THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






PANEL 

TV PE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

£ Y1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

fyi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

4 09 A 88 

85 

300 

120 

85 

85 

421 

431 

120 

•65 

85 

421 

431 

120 

83 

85 

421 

431 

418A 88 

85 

300 

122 

‘ 70 

70 

42 1 

421 

122 

70 

70 

421 

42 1 

122 

65 

65 

421 

421 

42 7 A• 88 

85 

300 

121 

70 

70 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

433A 8 B 

85 

300 

121 

7b 

75 

411 

421 

121 

75 

75 

411 

42 1 

121 

75 

75 

411 

421 

442 A 88 

85 

300 

122 

70 

70 

421 

421 

122 

73 

73 

421 

421 

122 

75 

75 

421 

421 

45 IA 88 

8 5 

300 

120 

B5 

85 

421 

421 

120 

6 3 

H5 

421 

42 \ 

120 

90 

90 

421 

421 






spandrel 

PLATE 



weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCK 

NU 

5 


NU b 

NCJ 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409 A 

88 

85 

88 

3/8 

60 

102 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418 A 

88 

85 

88 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

427 A 

88 

•85 

88 

3/8 

43 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

433 A 

88 

85 

88 

3/6 

50 

102 

102 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

442 A 

88 

85 

88 

3/ o 

50 

i 02 

102 

1/4 

X 

9 

1/A 

0 

mi 

5210 

1611 

451A 

88 

85 

08 

3/6 

60 

102 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 

• 




SPANDREL 

PLATE 



iv 

tLUMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

14 

FY4 

SCL 

SCPs 

NU 5 

NlJ 6 

ivn ? 

COL 1 

CUL 2 

CUL 3 


409a 

88 

85 

07 

3/8 

60 

103 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 


4 1 ft A 

SB 

_/i 5__ 

A? 


45 

1-C17 

1.0.7. . 

. . . .L./-4--X 4- 

-J /L~- 

{ \ 

.4-/* 1 1— 


1-4—l-l 


427 A 

88 

85 

87 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X ? 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 


433A 

88 

.85 

87 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

o- 

5210 

ini 

5110 


442 A 

88 

85 

87 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

> 

4514 

88 

85 

87 

3/8 

60 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

V 

1212 

5210 

5010 

f 





SPANDREL 

PLATE 


wELDNEnTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F-LGUR 

14 

F Y4 

SCL 

SCK 

NU 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


409 A 

68 

85 

86 

3/8 

60 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 


418A 

68 

G5 

86 

3/6 

46 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 


42 7 A 

86 

85 

86 • 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 . 


433A 

88 

85 

86 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 


442 A 

88 

85 

86 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 


451A 

88 

85 

86 

3/8 

60 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


4tA1-403 





















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

THE WORLD 

TRADE 

CENTER 


| TITLE 

EXTERIOR 

WALL PANEL 

SCHEDULE 





DATE 

6-5-67 


PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 


COLUMN 

3 



PANEL NUMBER 

TYPb 

FYi PY2 

CSIJ 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU CSL 

TYPE 

FY1 PY2 

CSU 

CSL 


200A 88 86 

4Q0A 88 86 

2 10 
210 

121 

121 

100 100 
100 100 

431 

431 

441 

441 

321 

321 

100 100 
100 100 

0 0 

0 0 

120 

120 

100 100 
100 100 

431 

431 

441 

431 



SPANDREL PLATE HELDWENTS SEAT UcTA.lL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NIJ 5 

NO 6 

NU 7 

CUL 1 

COL 2 

CCJL 3 

2 00 A 

88 

86 

88 

3/8 

80 

112 

112 

1/4 X 14 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400A 

88 

86 

86 

3/8 

75 

1 1 2 

112 

1/4 X14 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 


SPANURtil PLATt WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

2 OOA 
_4_A0A_.. 

88 Q6 

...a&_86_ 

87 

-67— ■ 

3/8 

--3/8- — 

80 

• — 80- 

112 
—H-2- - 

112 
-H“2- 

1/4 XI5 
--±7 4_X-rA— 

1/4 
"IV'4 

0 

■ “0- 

1313 

- -T3T3—" 

5010 

-SOTO - *- 

5610 
56 l'O 

















Civil & Structural Engineers 


REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE 


WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 







COLUMN 

1 





PANEL 


— 

-- 


— 

■PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

106A 

89 

86 

300 

124 

65 

65 

421 

421 

115A 

89 

86 

300 

126 

55 

55 

421 

421 

124 A 

89 

86 

300 

126 

5? 

55 

421 

421 

136A 

89 

86 

300 

127 

55 

55 

42 1 

421 

145 A 

89 

86 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

154A 

89 

86 

300 

125 

65 

65 

421 

431 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

124 

65 

65 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 

42 1 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

127 

55 

55 

421 

421 

127 

55 

55 

421 

421 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 

421 

431 

L 2 4 

65 

65 

421 

431 

124 

70 

70 

421 

431 


6-5-67 







SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

106 A 

89 

86 

89 

3/8 

45 

102 

102 

115A 

89 

86 

89 

3/8 

42 

102 

102 

124A 

89 

86 

89 

3/8 

36 

102 

102 

136A 

89 

86 

89 * 

'3/8 

36 

102 

102 

14 5 A 

89 

86 

69 

3/8 

42 

102 

103 

154A 

89 

86 

89 

3/8 

46 

103 

103 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOuft 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCK 

106 A 

89 

86 

88 

3/8 

42 

102 

102 

rlpA 

o9“ 

86 

-8-8 

3 T& 

*36 

~ro2“" 

' TTTZ 

124A 

89 

86 

88 

3/8 

36 

102 

102 

136A 

89 

86 

88 

3/8 

42 

102 

102 

145 A 

89 

86 

68 

3/8 

42 

103 

103 

154A 

89 

B6 

88 

3/6 

45 

103 

103 


WELDMENTS 


SEAT detail 


NO 5 

NO 6 

imU 7 

COL 1 

CUL 2 

CUL 3 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

51 L 0 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1/4 X10 

1/4 

0 

14U 

5110 

1411 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

CUL 1 

CCJL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

T/^F'JCTU " 

1/ 4“ 

O' 

- 3-x-rcr 

■" r*mr " 

STIT) 

1/4 X 8 

1/4 

0 

141 1 

5110 

1411 

1/4 X10 

1/4 

0 

IM1 

5110 

1411 

1/4 XU 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

106 A 

89 

86 

87 

3/8 

42 

103 

103 

115A 

89 

86 

87 

3/8 

42 

102 

102 

124A 

89 

86 

87 

3/8 

36 

102 

102 

136 A 

89 

86 

87 

3/8 

36 

102 

103 

1-45 A 

89 

86 

e7 

3/8 

42 

103 

l 03 

154 A 

89 

86 

87 

3/8 

45 

103 

103 


WELDMENTS 



seat detail 


NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1/4 XU 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1/4 XU 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1/4 XU 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 



















PANEL 


PANEL NUh&ER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

C5L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

OSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2 06 A 

89 

86 

300 

120 

90 

90 

421 

431 

1 20 

90 

90 

421 

431 

120 

90 

90 

421 

431 

215 A 

89 

86 

300 

120 

90 

90 

421 

421 

121 

65 

85 

421 

42 1 

122 

80 

80 

421 

421 

224A 

89 

86 

300 

121 

60 

80 

421 

421 

121 

60 

80 

41 L 

421 

121 

80 

80 

411 

421 

236 A 

89 

86 

300 

121 

70 

70 

Ml 

42) 

121 

75 

75 

411 

42 1 

121 

75 

75. 

411 

421 

245 A 

89 

86 

300 

122- 

70 

70 

Ml 

421 

121 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

2 34A 

89 

86 

300 

120 

80 

80 

421 

4 21 

120 

80 

80 

421 

42 1 

120 

80 

80 

421 

421 


SPANDREL PLATE . . . 


wbLU^El'jTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLUUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

uij 5 


NU 6 

NU 7 

Cut 1 

CUL 2 

CUL 3 

206A 

89 

86 

89 

3/8 

60 

102 

102 

i / 4 X 

9 

1/4 

0 

3110 

1212 

5110 

215A 

89 

86 

89 

3/8 

' 60 

102 

• 102 

1/4 x 

8 

1/4 

o 

1212 

5510 

5110 

224 A 

89 

86 

89 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

a . 

1111 

5110 

1111 

236A 

89 

86 

89 

3/8 

50 

102 

1 u2 

0 X 

0 

1/4 

0 

1111 • 

5110 

1111 

245 A 

89 

86 

89 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 A 

7 

1/4 

(j 

5 L 10 

5310 

1212 

254A 

89 

66 

89 

3/ o 

bb 

102 

102 

1/4 X 

U 

1/4 


3110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


wfcLDMENTS 


SEAT UfcTA 1L 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

9 _ 

HU 6 

K'f 1 7 

CUL 1 

CUL 2 

CUL 3 

206 A 

89 

86 

80 

3/d 

60 

1 03 

102 

1/4 X 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

21bA 89 

86 

W 

37d 

60 

102 

102 

1/4 X 

8 

174"" 

r i 

1212 

"5510 

5TT0 

224A 

89 

86 

8 B 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

mi 

5110 

1111 

236A 

39 

86 

08 

3/6 

4b 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

245 A 

89 

36 

83 

3/8 

55 

10? 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

(.! 

31 lU 

5310 

1212 

2 54a 

89 

06 

Hd 

3/6 

55 

102 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

3110 

1212 

5110 


SPa^uKEL PLATE 


i/hLDMtiSJTS 


StAT DETAIL 


PANEL 

HUrlBER 

FLUOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SC K 

r'l.i b ■ 

NU 6 

Ml 7 „ 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

2 06 A 

89 

86 

37 

3/8 

60 

103 

103 

1/4 XiO 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215A 

89 

86 

07 

3/3 

60 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224 A 

89 

86 

87 

3/8 

50 

102 

102 

1/4X8 

1/4 

0 

1111 

5110 

im 

236A 

89 

86 

67 

3/8 

46 

102 

102 

1/4X7 

1/4 

0 

mi 

5110 

nil 

245 A 

89 

86 

87 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254 A 

89 

86 

67 

3/8 

- 5b 

i 02 

1U2 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 























Civil & Structural Engineers 



WORTHINGTON. SKILLING. HELLE &. JACKSON 

PROJECT | TITLE 

_ THE WORLD TRADE CENT Eft _ j _ EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 



— 


— 



- - 

— 

-~ 


———- 


——— 


PANEL 

HU* 

BER 

TYPE 

TYPE 

FYi 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

3 06 A 

89 

86 

300 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

4 21 

125 

60 

60 

421 

421 

315a 

89 

86 

300 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

35 

55 

421 

42 1 

126 

85 

55 

421 

421 

324A 

89 

86 

300 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

336 A 

89 

86 

300 

127 

55 

55 

421 

421 

127 

OL> 

60 

421 

62 1 

127 

60 

60 

421 

421 

345 A 

89 

86 

300 

126 

60 

60 

4 21 

A 31 

126 

60 

60 

421 

4 31 

124 

O'J 

60 

421 

431 

3 54 A 

89 

86 

300 

125 

6 5 

6 5 

4 2). 

431 

124 

6 5 

65 

42). 

^3 1 

1 2A 

6 5 

65 

421 

431 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

in 

3 

2 

MU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306 A 

89 

86 

09 

3/8 

42 

102 

102 

i/4 X 9 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

315A. 

89 

86 

89 

3/6 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

32 4A 

■89 

86 

89 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

141 1 

5110 

1411 

336A 

89 

86 

89 

3/rf 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

34 5 A 

89 

86 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

354A 

89 

86 

89 

3/8 

45 

103 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER- 

FLOUR 

T 4 

• FY4 

SCL 

SCR 

no 5 

NO 6 

ivO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 06 A 

89 

66 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

_ 

.._J._3.Ll-. 

_5J.JD_ 

..lit U_ 

-3TSA-- 

' 89 - 

-86 

8"8 ' 

“ 3/y 

36 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

324 A 

09 

86 

88 

3/8 

36 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

14U 

5110 

14L1 

336A 

89 

86 

88 

3/6 

42 

102 

i 02 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

345 A 

89 

86 

88 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3 54A 

89 

86 

88 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


I 

t 

1 






SPA 

ft DR EL 

PLATE 


HtLOMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MU 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 06 A 

89 

86 

87 

3/B 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

315A 

89 

86 

87 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

324 A 

69 

86 

87 

3/8 

36 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

336A 

89 

86 

87 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 XI0 

1/4 

0 

1411 

5110 

14 L 1 

345 A 

89 

86 

87 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

354 A 

69 

86 

87 

3/8 

45 
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103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5110 
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WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


Civil 81 Structural Engineers 


THE WURLO TRADE CENTER 


COLUMN 1 


exterior wall panel schedule 


column 2 


6-5-67 


COLUMN 3 


PANEL 


PAN cL 

HUr 

BER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FV2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

406 A 

89 

86 

. 300 

120 

83 

85 

421 

431 

120 

85 

85 

421 

431 

120 

85 

83 

421 

431 

415 A 

89 

86 

300 

120 

83 

65 

421 

421 

121 

80 

80 

421 

42 1 

122 

75 

75 

421 

421 

42 4 A 

89 

86 

300 

121 

73 

75 

411 

421 

121 

75 

75 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

436 A 

89 

86 

300 

■ 121 

80 

60 

411 

421 

121 

60 

80 

411 

42 1 

121 

80 

80 

411 

421 

445 A 

89 

86 

300 

122 

73 

75 

421 

421 

121 

85 

85 

421 

421 

1 20 

85 

85 

421 

421 

454A 

89 

86 

300 

. 120 

83 

85 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

42 1 

120 

35 

85 

421 
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FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


I'lU fa 

WO 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

4 06 A 

89 

86 

89 

3/6 

55 

102 

102 

1/4 X 

9 

i/4 

0 

5110 

1212 

5110 

41 5 A 

39 

86 

89 

3/8 

53 

102 

102 

1/4 x 

8 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424A 

89 

86 

89 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

43 6 A 

89 

86 

89 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

mi 

5110 

ini 

44 5 A 

89 

86 

89 

3/b 

60 

102 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454 A 

89 

86 
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89 

86 

8b 
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50 
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7 
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{} 

mi 
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mi 
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89 

86 

88 
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60 
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COL 2 
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3 
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89 

87 

89 
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75 
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1/4 

0 

541 Li 
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3 

300 A 

89 

87 

89 

3/ b 

70 

112 
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Ail 
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0 

5410 
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PANEL 
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FLUOR 

V4 
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SCL 

SCR 
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COL 1 

COL 2 

CUL 3 
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WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 
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PROJECT 


the world trade center 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 








CULUMN 1 



COLUMN 2 



CULUMN 

3 
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PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

F Y1 

HY2 

csu 

CS.L 

TYPE 

: Y1 

FY2 CSU 

CSl. 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

103 A 

90 

87 

300 

120 , 

90 

90 

421 

431 

121 

60 

80 421 

421 

122 

70 70 

421 

421 

112A 

90 

87 

300 

126 

t>6 

55 

421 

421 

126 

55 

55 421 

42 ). 

126 

56 55 

42 1 

421 

12 1 A 

90 

87 

300 

126 

36 

35 

421 

421 

126 

55 

55 421 

421 

126 

55 55 

421 

421 

130A 

90 

87 

300 

126 

50 

50 

421 

421 

126 

50 

50 421 

42 1 

126 

50 50 

421 

421 

139 A 

90 

87 

300 

126 

5 5 

55 

421 

421 

126 

55 

55 421 

421 

126 

5b 5b 

421 

421 

148A 

90 

87 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 421 

43 1 

126 

60 60 

421 

431 

1 57 A 

90 

87 

300 

12 2 

7 3 

75 

421 

431 

121 

85 

85 421 

431 
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103A 

90 

87 

90 

3/B 


70 

112 

102 

1/4 

A V 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 

112A 

90 

87 

90 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 

12 1 A 

9C3 

87 

90 

3/6 


36 

102 

102 

1/4- 

A 6 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

1 30 A 

90 

87 

90 

3/8 


36 

102 

102 

1/4 

A 8 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

139A 

90 

87 

90 

3/6 


42 

102 

102 

1/4 

A 9 

1/4 

o 

52 LO 

1411 


5210 

148 A 

90 

e? 

90 

3/6 


42 

102 

102 

1/4 

X 10 

1/4 

0 

1411 

5210 


Ibll 

1 57A 

90 

87 

90 

3/8 


75 

102 

112 

1/4 

X 10 

1/4 

0 

5210 

1311 


bl 10 
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FLUOR 

T4 


PY4 

SCL 

SCR 

NU 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


CUL 3 

10 3 A 

90 

87 

S9 

3/6 


70 

112 

102 

U_4 

XJ.Q 

l_/_4 

_Q_ 

5110 

_i 3JL1. 


_j?2.LQ_. 

1T2A 

9C 

87 

89 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 - 

12 1A 

90 

87 

89 

3/8 


36 

102 

102 

1/4 

x a 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

130a 

90 

37 

89 

3/8 


36 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

139 A 

90 

87 

89 

3/6 


42 

102 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

148A 

90 

87 

89 

3/ <3 


42 

103 

103 

1/4 

xio 

1/4 

0 

1411 

5210 


1511 

157 A 

90 

87 

89 

3/8 


75 

103 

112 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

5210 

1311 


5110 
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NUMBER 

FLOUR 
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FY4 

SCL 

SCR 

iv(J 

3 

NO 6 

NU 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103A 

90 

37 

88 

3/8 


75 

112 

102 

1/4 

XIO 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 

112 A 

90 

87 

88 

3/8 


36 

102 

102 

1/4 

XIO 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 

12 1A 

90 

87 

88 

3/8 


36 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

1 30 A 

90 

87 

98 

3/8 


36 

102 

102 

1/4 
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0 

1411 

5210 
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90 

87 

88 
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42 
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103 
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1411 
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87 
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EY1 

HY2 

CSIJ 

CSL 
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FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 
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FY2 

csu 

CSL 

203 A 

90 

87 

300 

120' 

100 

100 

431 

431 

120 

'85 

85 

421 

431 

120 

85 

85 

421 

431 

212 A 

90 

87 

300 

120 

85 

85 

42 L 

421 

120 

t>5 

85 

421 

42 1 

120 

85 

85 

421 

421 

221A 

90 

87 

300 

122 

75 

75 

421 

421 

121 

75 

75 

411 

421 

121 

60 

80 

411 

421 

23QA 

90 

87 

300 

121 

75 

75 

411 

411 

121 

75 

75 

411 

41 1 

121 

75 

75 

411 

411 

239 A 

90 

87 

300 

121 

‘ 75 

75 

411 • 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

122 

70 

70 

411 

421 

248A 

90 

87 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

42 1 

‘ 120 

60 

80 

421 

421 

2 57 A 

90 

87 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 
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120 

85 

85 

421 
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F LOUR 

T 4 

' FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

mU 7 

CUL 1 

CUL 2 

CUL 3 

203 A 

90 
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90 

3/E 

70 

112 

1C2 

1/4 X10 

1/4 

C 

1013 

5210 

5010 

212A 

90 

87 

90 

3/6 

55 
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1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 1A 

90 

87 

90 • 

3/d 

55 
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1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

230 A 

90 

87 

90 

3/6 

50 

1 Cl 
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0 X o 

. 1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

239A 

90 

87 

90 

3/ u 

. 50 

102 

102 
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0 

5210 

mi 

5210 
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90 

87 

90 
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50 
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PANEL 

number 

FlUuR 

T 4 
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90 
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89 

3/6 

• 75 

112 

102 

22 1A 

90 

87 

89 

3/ o 

50 

102 

102 

230A 

90 

87 

89 

3/6 

50 

102 

101 

239A 

90 

87 

69 

3/6 

46 

102 

102 

248A 

90 

87 

89 

3/6 

55 

102 

102 

2 5 7 A 

90 

87 

89 

3/6 

63 

102 

112 



WELDMENTS 



SEAT DETA!L 


;NU 5 

\ 

MU b 

Ml.) 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

1/4 

xn 

1/4 

0 

1013 

5210 

... .. --. 

5 010 
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1/4 
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1/4 

"V 1 

0 
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521U 

mi 
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0 
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1/4 

0 
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5210 
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1/4 

X 7 
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0 

5210 
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90 

87 

68 

3/ 8 

60 

102 

102 

22 1A 

90 

87 

88 

3/ 6 

50 

102 

102 

230A 

90 

87 

88 

3/8 

46 

102 

102 

239A 

90 

87 

68 

3/8 

46 

102 

102 

243A 

90 

87 

88 

3/8 

35 

L 02 

102 

257A 

90 

37 

8o 
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70 
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55 
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102 

.IV'4 "X o“ 

0X0 

1/4 

1/4 

0 

0 


5110 

1411 

14 11 
5110 

5110 

1411 

336A 

92 

89 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 


1411 

5110 

1411 

3 4 5 A 

92 

89 

91 

3/8 

42 

1 02 

102 

1/4X9 

] / 4 

n 


5110 

1411 

5110 

3 54 A 

9 2 

89 

91 

3/6 

46 

U)?. 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 


1411 

5110 

1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 




SEAT DETAIL 


PANEL 

i'JUi'i 

BE R 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCK 

NU 5 

NU 6 

NO 

7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306 A 

92 

89 

90 

3/b 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

G 


1311 

5110 

1411 

315A 

92 

89 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 


5110 

1411 

5110 

324 A 

92 

89 

90 

3/8 

36 

102 

10 2 

0X0 

1/4 

0 


1411 

5110 

1411 

336A 

92 

89 

90 

3/8 

42 

102- 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 


1411 

5110 

1411 

34 5 A 

92 

89 

90 

3/0 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 


5110 

1411 

5110 

3 54 A 

92 

89 

90 • 

, 3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 


14H 

5110 

1311 


4-A1-422 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELIE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT TITLE 

the world trade center exterior wall panel schedule 





PANEL 


COLUMN 1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 








— 










panel 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 1 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

406 A 

92 

89 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 421 

421 

120 

80 80 

421 

421 

415A 

92 

89 

300 

120 

76 

75 

421 

421 

120 

80 

80 411 

421 

121 

75 75 

411 

421 

424A 

92 

89 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 411 

411 

120 

70 70 

411 

411 

436A 

92 

89 

300 

120 

75 

75 

411 

411 

120 

75 

75 411 

41 1 

120 

75 75 

411 

411 

445A 

92 

89 

300 

L 21 

60 

80 

4i 1 

421 

120 

80 

80 411 

421 

120 

80 80 

421 

421 

454 A 

92 

89 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 421 

421 

120 

80 80 

421 

421 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406 A 

92 

89 

92 

3/8 


50 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5110 

2210 


5110 

415A 

92 

89. 

92 

3/8 


50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

2210 

5510 


5110 

424A 

92 

89 

92 

3/8 


46 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

2110 

5110 


2110 

436A 

92 

89 

92 

3/8 


50 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

2110 

5110 


2110 

445 A 

92 

89 

92 

3/8 


55 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

5310 


2210 

454A 

92 

69 

92 

3/8 


50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5110 

2210 


5110 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NU b 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406A 

92 

89 

91 

3/8 


55 

i 02 

102 

1/4 

X 8 

1/4 .. 

.a_ 

...5X1.0. 

..X21-2. 


5-UO 

— -4-JrS.fr- 

'92 - 

-89“ 

.91 

-- 378 ” 


55 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

1212 

5510 


5110 

424A 

92 

89 

91 

3/8 


50 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 


1111 

436A 

92 

89 

91 

3/8 


50 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 


mi 

, 445A 

92 

89 

91 

3/8 


55 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5110 

5310 


1212 

\ 454A 

■ 

92 

89 

91 

3/8 


55 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5110 

1212 


5110 

/ 




SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO ! 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406 A 

92 

89 

90 

3/8 


55 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5110 

1212 


5110 

415A 

92 

89 

90 

3/8 


55 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

1212 

5510 


5110 

424A 

92 

89 

90 

3/8 


50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 


1111 

436A 

92 

89 

90 

3/8 


55 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 

5110 


ini 

445A 

92 

89 

90 

3/8 


55 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5110 

5310 


1212 

4 54 A 

92 

89 

90 

3/8 


55 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5110 

1212 


5110 























C~ EVJSIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN L 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


6-5-67 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

200A 

9 2 90 

210 

120 

100 

100 

431 

431 

520 

100 

100 

0 

0 

120 

100 

100 

431 

431 

400A 

92 90 

210 

120 

100 

100 

431 

431 

520 

100 

100 

0 

0 

120 

100 

100 

431 

431 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

ELUUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NU 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

• COL 3 

200A 

92 

90 

92 

3/8 

70 

112 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

2310 

5010 

5610 

400A 

92 

90 

92 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

2310 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

FY4 SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

200 A 
400A 

92 90 

.92-. - 20— 

91 

. --9X- 

3/8 

_ U-8 - 

70 112 

112 

H-2 • 

1/4 X12 

-irs'xrr 

1/4 

1.74 

0 

" 0 

1313 
i31 if 

5010_, 
5010 


COL 3 

_ 5A1CL 
5610 


4-A1-424 
















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


Civil & Structural 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


Engineers 

"T DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

103A 

93 

90 

300 

1I2A 

93 

90 

300 

121A 

93 

90 

300 

130A 

93 

90 

300 

139A 

93 

90 

300 

148A 

93 

90 

300 

1 57 A 

93 

90 

300 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

120 

85 

83 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

55 

55 

411 

421 

125 

50 

50 

411 

421 

125 

55 

55 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

121 

75 

73 

421 

421 


type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

80 

80 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

42 1 

124 

55 

55 

411 

421 

125 

55 

55 

411 

42 1 

125 

55 

55 

421 

42L 

124 

60 

60 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

421 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

121 

70 

70 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

55 

55 

411 

421 

125 

50 

50 

411 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

120 

90 

90 

421 

431 


6-5-67 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103 A 

93 

90 

93 

3/8 

60 

112 

102 

1/4X8 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112 A 

93 

90 

93 

3/3 

42 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

121A 

93 

90 

93 

3/6 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

130 A 

93 

90 

93 

3/8 

36 

101 

102 

0X0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

139A 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

148A 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

157 A 

93 

90 

93 

3/B 

65 

102 

112 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2 

O 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103A 

93 

90 

92 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

2310 

5210 

— L1-2A- - 

-9-3- 

-90- 

-.-92- 

-3/8- - 

- -42- 

1:02- 

102“- 

. “0 “*X ‘0 

T/‘4 ' 

~ *cr. 

2 510 

5210 

2410 

12 1A 

93 

90 

92 

3/8 

36 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

2410 

5210 

130A 

93 

90 

92 

3/8 

36 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

2410 

5210 

2410 

139 A 

93 

90 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

2410 

5210 

148A 

93 

90 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

2410 

5210 

2510 

157 A 

93 

90 

92 

3/8 

70 

102 

112 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

2310 

5110 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103A 

93 

90 

91 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112A 

93 

90 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

121A 

93 

90 

91 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

130 A 

93 

90 

91 

3/8 

36 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

139 A 

93 

90 

9 1 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

14 8 A 

93 

90 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

157A 

93 

90 

91 

3/8 

70 

102 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

52 10 

1311 

5110 


4-A1-425 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


TEVTSIONS 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 



PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

203A 

93 

90 

300 

120 

83 

85 

421 

431 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

212A 

93 

90 

300 

120 

73 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

221A 

93 

90 

300 

120 

80 

80 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

411 

120 

75 

75 

411 

411 

230A 

93 

90 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

239A 

93 

90 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

75 

75 

411 

411 

248A 

93 

90 

300 

120 

73 

75 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

42 1 

120 

70 

70 

411 

421 

2 5 7 A 

93 

90 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 


SPANDREL plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203A 

93 

90 

93 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

212A 

93 

90 

93 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

221A 

93 

90 

93 

3/8 

50 

102 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

230A 

93 

90 

93 

3/8 

45 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

239A 

93 

90 

93 

3/8 

46 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

24 BA 

93 

90 

93 

3/8 

46 

102. 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257A 

93 

90 

93 

3/8 

60 

102 

112 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NU 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

2 03 A 

93 

90 

92 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

. ....2.010.-... 

.52J_0_ . .. 

- -5 0-1-0- 

21-2 A - 

-9-3- 

-99— 

~ -9-2 — 

-3-AJ- 

"5 0 

-10 2- 

"io \r~ 

17* 

X 

7 

~T/4 

6 

5210 

5010 

5210 

221A 

93 

90 

92 

3/8 

55 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

2110 

5210 

230A 

93 

90 

92 

3/8 

46 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

2110 

5210 

2110 

2 39 A 

93 

90 

92 

3/8 

50 

101 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

2110 

5210 

248A 

93 

90 

92 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2 5 7 A 

93 

90 

92 

3/8 

60 

102 

112 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

5010 

5210 

2010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOK 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

203A 

93 

90 

91 

3/8 

70 

112 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2 12 A 

93 

90 

91 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

221A 

93 

90 

91 

3/8 

55 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

230 A 

93 

90 

91 

3/8 

50 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

239 A 

93 

90 

91 

3/8 

50 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

248 A 

93 

90 

91 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257A 

93 

90 

91 

3/8 

65 

102 

112 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


6-5—67 


4-A1-426 
























HEvraONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 


Ci 

vH & Structural 

Engineers 




J PROJECT 







TIT1_E 










date , e , , 

| THE 

WORLD 

TRADE 

CENTER 




EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





6-5 — 67 






COLUMN 1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 






r AN t L 






- m W M 

-- 








PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE F Y \ 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

PYl FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


303 A 

93 

90 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 421 

421 

121 

70 70 

421 

421 


312A 

93 

90 

300 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 421 

42 1 

124 

60 60 

421 

421 


321A 

93 

90 

300 

124 

55 

55 

411 

421 

124 

55 

55 411 

421 

124 

55 55 

411 

421 


330A 

93 

90 

300 

125 

53 

55 

411 

421 

125 

55 

55 411 

42 1 

125 

55 55 

411 

421 


339 A 

93 

90 

300 

125 

55 

55 

421 

421 

125 

55 

55 421 

421 

125 

60 60 

421 

421 


346A 

93 

90 

300 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 421 

42 1 

124 

60 60 

421 

421 


3 5 7 A 

93 

90 

300 

121 

73 

75 

421 

421 

120 

85 

85 421 

421 

120 

85 85 

421 

431 

V 





spandrel 

PLATE 



WELOMENTS 



SEAT DETAIL. 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


303A 

93 

90 

93 

3/8 


60 

112 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 


312A 

93 

90 

93 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 


321A 

93 

90 

93 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 


330 A 

93 

90 

93 

3/8 


36 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 


339A 

93 

90 

93 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 


348 A 

93 

90 

93 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 
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5210 

1411 

327A 

94 

91 

94 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

51 lu 

1411 

5210 

333A 

94 

91 

94 

3/8 

36 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

■ 1411 

5110 

3 42 A 

94 

91 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X u 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3 51A 

94 

91 

94 

3/8 

45 

102 

102 

- 0 

A 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


V 







S PaMuREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLUUR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NIJ 

5 

NU 6 

NO 7 

CCJL 1 ' 

CUL 2 

CUL 3 

3 09 A 

94 

91 

93 

3 / o 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

"3T8’A 

W 

91 

93 

3/6 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

327A 

94 

91 

93 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

• 0 

5110 

1411 

5210 

333A 

94 

91 

93 

3/6 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

3 42A 

94 

91 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

351A 

94 

91 

93 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

309A 

94 

91 

92 

318A 

94 

91 

92 

327 A 

94 

91 

92 

333A 

94 

91 

92 

342 A 

94 

91 

92 

351A 

94 

91 

92 


SPANDREL 

PLATE 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

3/8 

42 

102 

102 

3/8 

42 

102 

102 

3/6 

36 

102 

102 

3/8 

36 

102 

102 

3/8 

42 

102 

102 

3/8 

45 

102 

102 


WELDMENTS 


NO 5 


NO b 

nO 

0 X 

0 

1/4 

0 

0 X 

0 

1/4 

0 

0 X 

0 

1/4 

0 

0 X 

0 

1/4 

0 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

1/4 X 

8 

1/4 

0 


SEaT DETAIL 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5210 

2410 

5210 

2410 

5210 

2410 

5110 

2410 

5210 

5210 

2410 

5110 

2410 

5210 

2410 

5210 

2410 

5210 























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 

TITLE 

DATE 


the world trade center 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


.6-5—67 


CL1LUMN 1 


COLUMN 2 


CULUMN 3 






PANEL 


—- 

— 

- 

— 


----- 



-- 


———- 

——— 


———— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

F Y1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

409 A 94 

91 

300 

120 

7b 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

411 

4 21 

120 

70 

70 

411 

421 

418A 

94 

91 

300 

120 

75 

75 

411 

421 

120 

75 

7b 

411 

41 1 

120 

70 

70 

411 

411 

427 A 

94 

91 

300 

120 

6b 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

433A 

94 

91 

300 

120 

70 

70 

All 

4 L1 

120 

70 

70 

411 

41 X 

120 

70 

70 

411 

411 

442 A 

94 

91 

300 

120 

7b 

75 

411 

411 

120 

75 

7b 

411 

411 

120 

75 

7b 

421 

421 

45 1A 

94 

91 

300 

120 

75 

75 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

42 1 

120 

7b 

75 

411 

421 






S PAivUREL 

PLATE 



WELDMENTS. 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

409 A 

94 

91 

94 

3/8 

46 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418A 

94 

91 

94 

3/8 

46 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

427 A 

94 

91 

94 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

433A 

94 

91 

94 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

442A 

94 

91 

94 

3/8 

50 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

45 1A 

94 

91 

94 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409 A 

94 

91 

93 

3/6 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 

. AZIZ . 

4I8'A“ 

"9“4" 

- 9T ~- 

93 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

427A 

94 

9 1 

93 

3/6 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

433A 

94 

91 

93 

3/8 

46 

101 

101 

U 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

442 A 

94 

91 

93 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

451A 

94 

91 

93 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NU 6 

2. 

C 

-J 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4Q9A 

94 

91 

92 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 

2210 

418A 

94 

91 

92 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

2610 

5210 

2110 

427A 

94 

91 

92 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

2110 

5210 

433A 

94 

91 

92 

3/8 

50 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

2110 

5110 

442A 

94 

91 

92 

3/ 8 

55 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

2110 

5210 

2610 

451A 

94 

91 

92 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

2210 

5210 

5010 


X 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 

Pfl QJ FCT ' I TITt r hATE 

THE WORLD TRADE CENTER E EXTERIUR WALL PANEL SCHEDULE 6-5-67 






COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



column 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

200A 

94 92 

210 

120 

100 100 

421 

431 

520 

100 100 

0 

0 

120 

100 10 0 

421 

431 

400A 

94 92 

210 

120 

100 100 

421 

431 

520 

100 100 

0 

0 

120 

100 100 

421 

431 





SPANDREL 

PLATE. 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200A 

94 92 

94 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400A 

94 92 

94 

3/8 

65 

. 112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

h Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL X 

COL 2 

COL 3 

200A 

94 92 

93 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

1313 

..5.QL0-... 

_5-cLLQ 

-4 0 QA~ - 

94 - -9-2- 

- 9 - 3 -- 

-3-/-»- 

-S5" 

YT2 ' 

\T2 - 

1/4 X10 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 



















^sterns 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & 

JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



PROJECT 

THE WORLD TRADE CENTER 

TITLE 

EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-5-67 







COLUMN 

1 





PANEL 





— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

F Y2 

csu 

CSL 

106A 

95 

92 

300 

122 

6 d 

65 

411 

421 

115A 

95 

92 

300 

123 

60 

60 

411 

421 

124A 

95 

92 

300 

123 

55 

55 

411 

' 411 

136A 

95 

92 

300 

124 

55 

55 

411 

421 

145 A 

95 

92 

300 

123 

60 

60 

421 

421 

154A 

95 

92 

300 

122 

70 

70 

421 

421 


SPANUREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SC K 

106 A 

95 

92 

95 

3/8 

45 

102 

102 

115A 

95 

92 

95 

3/8 

42 

102 

102 

124A 

95 

92 

95 

3/8 

42 

101 

101 

136A 

95 

92 

■ 95 

3/8 

42 

102 

102 

145A 

95 

92 

95 

3/8 

42 

102 

102 

154A 

95 

92 

95 

3/8 

46 

102 

102 


COLUMN 2 CULUMM 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

42 1 

123 

60 

60 

.411 

421 

123 

55 

55 

411 

411 

123 

55 

55 

411 

411 

124 

55 

55 

411 

421 

124 

55 

55 

411 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 


WELDMENTS 



seat 

. detail. 



NO 5 


NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

0 X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

0 X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

0 X 

0 

1 /4 

0 

5110 

1411 

5110 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 



X 




SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


■faoressTS^ 

a €-POq 


PANEL 

NUMBER 

F LUU P- 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NCI 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

106 A 95 

92 

94 ' 

94 

3/8 

ZL / U 

45 

/.O 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

124A 95 

--7-C' • — • 

92 

94 

3/8 

36 

101 

101 

. . - ^ - 

Q X 0 

' 'I / 4 

1/4 

0 

3 I I u 
1411 

1411 

5110 

51 i U 
1411 

136A 

95 

92 

94 

3/8 

36 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

3 411 

5110 

1411 

145A 

95 

92 

94 

3/8 

42 

102 

102 

oxo 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

154 A 

95 

92 

94 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X b 

1/4 

c 

1411 

5110 

1311 


r 



a 

y 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



seat detail 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCK 

NO 5 

NU 6 

N(i 7 

COL 1 

CUL 2 

COL 3 


106 A 

95 

92 

93 

3/6 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 


115A 

95 

92 

93 

3/6 

42 

102 

i 02 

0 X0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 


124A 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 


136A 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 


14 5 A 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 


1 54A 

95 

92 

93 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


4-A1-435 






















"■VISIONS 



r 


SKILLING, HELLS, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A CIvll Engineers 


PROJftCT 


the world trade center 


TITLB 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


COLUMN X 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

number 

PANEL 

TYPE' 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

C$L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

206A 

95 

92 

30C 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

215A 

95 

92 

30C 

120 

75 

75 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

120 

75 

75 

4X1 

421 

224A 

95 

92 

30C 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

41X 

236 A 

95 

92 

30C 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

245A 

95 

92 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

254A 

95 

92 

30C 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 


SPANOREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

-4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206A 

95 

92 

95 

3/8 

46 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215 A 

95 

92 

95 

3/8 

50 

102 

xot 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224A 

95 

92 

95 

3/8 

45 

10 L 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

236A 

95 

92 

95 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

■mi 

5110 

1111 

245A 

95 

92 

95 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254 A 

95 

92 

95 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOCR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206A 

95 

92 

94 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

q__. 

. _.511P_ 

1212 ...... 

_5.1 JLO 

- 2 15 A - 

224A 

95- 

95 

-92- - 

92 

-94- - 

94 

- 3/8 - _ - 

3/8 

"5tT 

46 

“TC2 

101 

“~ro2. 

101 

" " 0 

0 

X 0 

X 0 

1/4 

1/4 

0 

0 

1212 

1111 

5510 

5110 

5110 

1111 

236A 

95 

92 

94 

3/8 

45 

101 

lot 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

245A 

95 

92 

94 

3/8 

46 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254A 

95 

92 

94 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 



/ 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANOREL 

PLATE 



WELOMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


206A 

95 

92 

93 

3/6 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


215A 

95 

92 

93 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 


224A 

95 

92 

93 

, 3/8 

50 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 


5110 

1111 


236A 

95 

92 

93 

3/8 

• 45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 


245A 

95 

92 

93 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 


254A 

95 

92 

93 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


6-5-67 


4^Al-436 















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


CULUMM 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

306 A 

95 

92 

300 

315A 

95 

92 

300 

324A 

95 

92 

300 

336A 

95 

92 

300 

345A 

95 

92 

300 

354A 

95 

92 

300 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

122 

65 

65 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

55 

55 

411 

411 

124 

55 

55 

411 

421 

123 

65 

65 

411 

421 

122 

70 

70 

421 

421 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

122 

65 

65 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

42 1 

123 

55 

53 

411 

411 

124 

55 

55 

411 

42 1 

123 

65 

65 

411 

4 21 

122 

70 

70 

421 

42 1 


TYPE 

EY1 

EY2 

CSU 

CSL 

122 

65 

65 

411 

421 

123 ' 

60 

60 

411 

421 

123 

55 

55 

411 

411 

124 

55 

55 

411 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 


6-5-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUHbER 

FLOUR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306A 

95 

92 

95 

3/8 

45 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

315A 

95 

92 

95 

3/8 

42 

102 

101 

0 X0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

324A 

95 

92 

95 

3/8 

42 

101 

101 

0 X0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

336A 

95 

92 

9 3 

3/8 

42 

101 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

345 A 

93 

92 

93 

3/ H 

42 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

354A 

9‘j 

92 

93 

3/8 

46 

102 

L 02 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 - 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2 

c 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306 A 

95 

92 

94 

3/8 

45 

L 02 

102 

1/4X7 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

3i3A - 

93 

“92~ 

94 

- 3/8- 

. ... 4-2- 

ru2‘ 

102 

" 0“ X~ “0“ ■ 

1/4 

■ o 

5 TTO 

X 4 i 1 

51: TO 

324 A 

95 

92 

94 

3/8 

36 

101 

101 

oxo 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

336A 

95 

92 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

345A 

95 

92 

94 

3/8 

42 

L02 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

354A 

95 

92 

94 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

306 A 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

315A 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

324A 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

101 

336A 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

345 A 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

354A 

95 

92 

93 

3/8 

45 

102 

102 


NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 

COL 3 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

0 X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

0 X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


4-A1-437 




















WORTHINGTON, SKILL!NG, HELLE & JACKSON 


PROJECT .... . 


Civil & Structural Engineers 


THE WORLD TRADE CENTER 


CULIJKN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


6-5-67 


COLUMN 3 


406 A 
415A 
424A 

43 6A 

44 5 A 
454 A 


NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

95 

92 

3 00 

1 20 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

95 

92 

300 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

41 1 

120 

70 

70 

411 

411 

95 

92 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

66 

411 

411 

. 120 

65 

65 

411 

411 

95 

92 

300 

120 

70 

70 

41 I 

411 

120 

70 

70 

411 

41 1 

120 

70 

70 

411 

411 

95 

92 

300 

120 

7 D 

75 

411 

411 

120 

75 

75 

411 

411 

120 

75 

75 

411 

421 

95 

92 

300 

120 

70 

70 

4). 1 

421 

120 

70 

70 

411 

42 1 

120 

70 

70 

411 

421 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


PANEL 

MUM 

BER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NU 

5 


NU 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 

COL 3 

406 A 

95 

92 

95 

3/5 

45 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

6110 

1212 

5110 

415A 

95 

92 

95 

3/a 

45 

102 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424 A 

95 

92 

95 

3/B 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436A 

95 

92 

95 

3/a 

45 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

mi 

445A 

95 

92 

96 

3/3 

50 

101 

L 01 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4 54A 

95 

92 

95 

3/ a * 

46 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


spandrel PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

WUM0ER 

FLUOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

• NG 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

406 A 

95 

92 

94 

3/0 

46 

102 

102 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4J5A 

9_5_ 

92 

94 

_3/ii 

_4.6— 

.1.0-2- 

1 U2-- 

. 0 - 

..-X 

o 

.174— - 

. Q_ .. 

_L2-1-2 

..-654-0 

. 5-1DQ - 

42 4 A 

95 

92 

94 

3/0 

45 

101 

101 

6 

X 

0 

1/4 

0 

ini 

5110 

1111 

436A 

95 

92 

94 

3/0 

46 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

k 445A 

95 

92 

94 

3/0 

50 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454A 

95 

92 

94 

3/S 

50 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

5CR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406 A 

95 

92 

93 

3/0 

50 

102 

102 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415 A 

95 

92 

93 

3/3 

50 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424A 

95 

92 

93 

3/0 

45 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

ini 

5110 

1111 

436A 

95 

92 

93 

3/0 

50 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

1111 

445 A 

95 

92 

93 

3/0 

50 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454A 

95 

92 

93 

3/3 

50 

102 

102 

1/A 

X 

7 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


4-A1-438 























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE -& JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-5-67 


REVISIONS 



PANEL 

TYPE 


CULUnN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

PY1 

HY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

' TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100 A 95 93 

2 10 

120 

90 

90 

421 

421 

520 

90 90 

0 

0 

120 

85 85 

421 

421 

300A 95 93 

210 

120 

Bb 

85 

421. 

421 

520 

65 85 

0 

0 

120 

85 85 

421 

421 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

100 A 

95 

93 

95 

3/8 

60 

ill 

111 

300A 

95 

93 

95 

3/H 

60 

111 

111 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


so* / 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100 A 

95 93 

94 

3/8 

60 

112 

112 

1/4X9 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


_ _3 0_Q A __.9.5. - -93_.94-3/8-60-1-Hr—H.i--3r/-4~X—9"-TT4"-0--54T O' 5LT10 .. 1313 




















DATE 


WORTHINGTON, 

PROJECT • 


SKILLING, HELLE & JACKSON 

— ———- j TITLE 


THE 'WORLD TRADE CENTER _ 

COLUMN 1 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-5-67 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


P AN L L 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

EY2 

CSU 

cst 

103A 

96 

93 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

112A 

96 

93 

300 

123 

60 

60 

All 

421 

121 A 

96 

93 

300 

123 

55 

55 

411 

411 

130A 

96 

93 

300 

123 

55 

55 

41 I 

411 

1 39 A 

96 

93 

300 

124 

55 

55 

411 

421 

148A 

96 

93 

300 

123 

65 

65 

411 

421 

I 57 A 

96 

93 

300 

120 

80- 

80 

411 

421 






SPANDREL 

PLATE 



PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SC K 

103A 

96 

93 

96 

3/8 

55 

111 

102 

11 2 A 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

12 .1A 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

130A 

‘96 

93 

96 

3/8 

36 

101 

101 

139A 

96 

93 

96 

3/8 

36 

101 

102 

14 8 A 

96 

93 

96 

3/8 

42 

102 

102 

157A 

96 

93 

96 

3/8 

60 

102 

111 


TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

PY2 

CSU 

CSL 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

42 1 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

55 

55 

411 

411 

123 

55 

55 

411 

411 

123 

55 

55 

411 

41 1 

124 

50 

50 

411 

411 

124 

55 

55 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

65 

65 

411 

42 1 

123 

65 

65 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

120 

80 

80 

421 

421 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NU 

5 

NO 6 

NU 7 

CUL L 

CUL 2 

CUL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

61 LO 

1311 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210- 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


X 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


103A 

96 

93 

95 

3/8 

60 

111 

102 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 


112A 

96 

93 

95 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X_ 

0 

. _X/4_ 

. 0 __„ 

..1.5X3- 

_52X0- 

-L4-1-1 


T2T7T” 

“96“ 

9"3 

95 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 * 

5210 

1411 

5210 


130A 

96 

93 

95 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 


139 A 

96 

93 

96 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

i/4 

0 

5210 

1411 

5210 

m 

148A 

96 

93 

95 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

A 

157A 

96 

93 

96 

3/8 

60 

102 

112 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103A 

96 

93 

94 

3/8 

60 

112 

102 

i/4 

X 

8 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112A 

96 

93 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

121 A 

96 

93 

94 

3/8 

36 

102 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

130 A 

96 

93 

9^ 

3/8 

36 

101 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

14U 

139A 

96 

93 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

148 A 

96 

93 

9* 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

157A 

96 

93 

94 

3/8 

65 

102 

112 

1/4 

X 

e 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

ROJECT "" TITLE 

THE WORLD TRADE CENTER EXT E 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

EYi 

EY2 

CSIJ 

CSL 

203A 

96 

93 

300 

120 

60 

80 

421 

421 

212A 

96 

93 

300 

120 

70 

70 

4X1 

421 

221 A 

96 

93 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

230A 

96 

93 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

239A 

96 

93 

300 

120 

62 

65 

411 

411 

248A 

96 

93 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

2 57 A 

96 

9 3 

300 

120 

7o 

70 

4 11 

421 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

203 A 

96 

93 

96 

3/6 

60 

111 

102 

2 12 A 

96 

93 

96 

3/8 

45 

102 

101 

22 1A 

96 

93 

96 

3/6 

45 

101 

101 

2 30 A 

96 

93 

96 

3/B 

42 

101 

101 

239A 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

248 A 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

257A 

96 

93 

96 

3/6 

55 

101 

111 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

203A 

96 

93 

95 

3/3 

60 

112 

102 

212A 

96 

93 

95 

3/8 

46 

102 

102 

22TA 


<T3"' 

9 5 ‘ 

..'3/1T" 

'"46 

i or" 

"IDT 

23QA 

96 

93 

95 

3/8 

42 

101 

.101 

239A 

96 

93 

95 

3/8 

45 

101 

101 

248A 

96 

93 

95 

3/8 

45 

101 

101 

2 57 A 

96 

93 

95 

3/8 

55 

102 

111 


u 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

203A 

96 

93 

94 

3/8 

60 

112 

102 

212A 

96 

93 

94 

3/8 

50 

102 

102 

22 1A 

96 

93 

94 

3/8 

50 

101 

101 

230A 

96 

93 

94 

3/8 

45 

101 

101 

239A 

96 

93 

94 

3/8 

45 

101 

101 

248 A 

96 

93 

94 

3/8 

45 

102 

102 

257A 

96 

93 

94 

3/8 

60 

102 

111 


Civil & Structural 

Engineer* 



RIUK WALL PANEL SCHEDULE 

date 

6-5-67 

COLUMN 2 

COLUMN 3 




TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

42 1 

■120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

66 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

4 LI 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

70 

7 U 

411 

4 21. 

120 

75 

75 

411 

421 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 

5 

N(J 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

"0 

X 0 

17^ 

XT ' 

3710 

1111 

~52TU 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 



WELDM 

ENTS 



SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

h- 

O 

•2 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

0 

X 0 ' 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4-A1-441 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 



project THE WDRL0 TRA | )t CENTER 

T,TLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 

6-5-67 

^REVISIONS 

COLUMN 

1 

COLUMN 2 

CULDmN 3 




PANEL - - 

PANEL NUMBER TYPE TYPE FYl 1-Y2 

CSU CSL TYPE 

FYl FY2 CSU CSL 

TYPE FYl FY2 CSU CSL 




303 A 

96 

93 

300 

312A 

96 

93 

300 

32 1A 

96 

93 

300 

330A 

96 

93 

300 

339 A 

96 

93 

300 

348A 

96 

93 

300 

357 A 

96 

93 

300 




*• —— 


—— — 

120 

75 

75 

411 

421 

123 

6U 

60 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

411 

123 

5d 

55 

41 1 

411 

12* 

56 

56 

411 

421 

123 

65 

66 

411 

421 

120 

7 Z3 

73 

411 

421 


120 

70 

70 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

42 1 

123 

55 

55 

411 

411 

123 

55 

55 

411 

41 1 

124 

60 

60 

411 

421 

123 

65 

65 

411 

42 1 

120 

75 

75 

411 

421 


120 

70 

70 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

55 

55 

411 

411 

124 

55 

55 

411 

411 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

65 

65 

411 

421 

120 

80 

80 

421 

421 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SPAT DETAIL 


PANEL 

NUrldER 

F LUUR 

T4 

FY4 

SCI 

SC R 

NU 

5 


DO 6 

hi i ) 7 

COL 1 

COL 2 
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99 

96 
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60 
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60 
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34 8A 

99 
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CSL 
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FY1 

F Y2 
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CSL 

109A 100 

97 

300 

120 

63 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 - 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

118A 100 

97 

300 

121 

60 

60 

All 

411 

121 

60 

60 

411 

411 

121 

60 

60 

411 

411 

12 7 A 100 

97 

300 

1 21 

60 

60 

411 

411 

121 

55 

55 

411 

Ml 
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55 

55 
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133A 100 

97 

300 

122 

53 

55 

411 

411 

122 

55 

55 

411 

411 
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55 

55 

411 

411 

142A 100 

97 

300 

121 

60 

60 

411 

411 

121 

60 

60 

411 

411 
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60 

60 

411 
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•5210 

1411 

5210 

118A 
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97 
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42 
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0 

14 11 

5210 
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97 
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1411 
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60 

411 

4X1 

121 

33 

55 

411 

411 

121 

53 

55 

411 

411 

333A 100 97 

300 

122 

3d 

55 

411 

41 1 

L 22 

5 3 

55 

411 

41 1 

122 

33 

65 

411 

4il 

342A 100 97 

300 

1 2 L 

66 

63 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

41] 

121 

65 

65 

411 

411 

351A 100 97 

300 

121 

b5 

63 

4U 

411 

121 

6 3 

63 

411 

41 1 

120 

70 

70 

411 

411 


X 
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5210 


1411 
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u 
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1411 


5210 

1411 
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5110 
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1411 

5110 
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42 
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1411 


5210 

1411 
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101 
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1411 
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FLUOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 
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7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 


3 09 A 100 

97 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 


5210 

1411 

5210 
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97 

99 

3/d 

42 

101 
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0 
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1411 

5210 
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99 
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45 
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0 


5210 

1411 

5210 


318A 100 

97 

9 8 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 


1411 

5210 

1411 
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97 

98 

3/8 

42 

101 
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1/4 

0 


5110 
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5210 
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97 

9 8 

3/8 

36 

101 
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0 


5210 

1411 

5110 


3 42 A 100 

97 

9 8 
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42 

101 
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0 
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5210 

1411 
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98 

3/8 

46 
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0 

X 
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0 


5210 

1411 
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WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 

The WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE' 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


CULUMN 3 


P AN 11? 


PANEL 

NUMBER 

TYPfc 

TYPE 

HY1 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

F Y1 

FY2 

C5U 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

4 09 A 

100 

97 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

6U 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

418 A 

100 

97 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

41 1 
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60 

60 

411 

411 

427 A 
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97 
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55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

35 

35 

411 

411 

433A 
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97 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

41 1 

120 

60 

60 

411 

411 

442 A 

100 

97 

300 

120 

60 

60 

4U 

^11 

120 

60 

60 

411 

4 U 

120 

65 

6 5 

411 

411 

45 1A 
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97 

300 
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60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

4 1 1 

120 

60 

60 

411 

411 


SPANDREL PLATE 
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SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

flour 

T4 

FY4 
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SCR 

NU 

5 
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NO 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

4 09 A 

100 

97 

100 

3/8 

42 

101 
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0 
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0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

41 BA 

100 

97 
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3/B 
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0 
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36 
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100 

97 
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3/8 


101 
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5210 
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SEAT DETAIL 
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flour 
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FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 
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COL 2 

COL 3 

409 A 100 97 

99 

3/8 

42 
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0 

X 

0 

1/4 
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1212 
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99 

99 

3/8 

3/fl 

42 

36- 
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1_CU ■— 

0 

X 

... X- 

0 

-Q 

1/4 

0 

1611 
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mi 
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99 

3/8 

42 
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0 

X 

0 

1/4 

0 
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4 A A 

mi 
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99 

3/8 

42 
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0 

X 
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0 
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99 

3/8 

42 
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97 
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0 
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0 
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0 

mi 
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97 

98 
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42 
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0 

X 
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1/4 

0 

1212 

5210 
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Civil & Structural Engineers 


DATE 


^REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PAN£L SCHEDULE 


COLUMN I 


COLUMN 2 


CULUMN 3 


P AN t L 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

EY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200A 100 98 

210 

120 

7 3 

75 

411 

421 

520 

75 

75 

0 

0 

120 

7b 

7b 

411 

421 

400A 100 98 

210 

120 

7b 

75 

411 

421 

520 

75 

75 

0 

0 

120 

75 

75 

411 

421 


6 - 5—67 




SPANDREL 

PLATE 



r'ELUMENTS 


SEAT DETA IL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200A 100 98 

100 

3/8 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400A 100 98 

100 

3/M 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 
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PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

E Y4 

SCL 

SCR 
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100 

98 

99 

3/8 
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98 
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NO 6 
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CUL 3 

1/4 X 

7 

1/4 

0 
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5010 

5610 

0 X 

0 

1/4 

0 

1313 
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WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-5-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





Panel 


— 

-- 


— 

—- 

————■ 








panel number 

TYPE 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

F Y 2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

106 A 

101 

98 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

6 0 

60 411 

41L 

120 

60 

60 

41 X 

411 

115A 

101 

98 

300 

120 

60 

60 

411 

All 

120 

60 

60 411 

41 l 

120 

60 

60 

411 

411 

124 A 

101 

.98 

30 0 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

136A 

101 

98 

300 

121 

35 

55 

411 

411 

121 

60 

60 411 

41 1 

121 

60 

60 

41 i 

411 

145 A 

101 

98 

300 

120 

6 ‘j 

65 

411 

411 

120 

65 

65 411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

154A 

101 

9B 

300 

120 

b!> 

65 

411 

411 

120 

65 

65 411 

41 1 

120 

65 

65 
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411 





S P/a isoR t L 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUnBER 

F LUUR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

ML) 6 

Nfl 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106 A 

101 

98 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 


61)0 


1411 

115A 

10 L 

98 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

6110 


1411 


5110 

1 24A 

101 

98 

101 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5110 


1411 

136A 

101 

9B 

10 1 

3/6 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5110 

- 

1411 

145 A 

101 

98 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1411 


5110 

154A 
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98 

101 

3/6 


42 

101 

101 

0 
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1/4 

0 
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5110 


1311 
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FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

Nl) 5 

NIJ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 
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100 

3/d 

42 

101 
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1/4 

0 

1311 

5110 

1411 
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42 
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36 
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0 
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42 
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42 
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1411 
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98 

99 
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42 
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0 

1/4 

0 
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14 11 

5110 

12 4 A 

101 

98 

99 

3/6 

42 

101 
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0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

3110 

1411 

136A 

101 

98 

99 

3/8 

42 
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0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

14 5 A 

101 

98 

99 
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45 

mi 
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X 
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1411 

5110 
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98 

99 
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43 
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0 

X 

u 
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5110 

1311 
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COLUMN I 


COLUMN 2 
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PANEL 
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NUMBER 
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EY2 
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FY1 
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CSL 
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FY1 
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CSU 

CSL 

206 A 

101 

98 

300 

120 

60 

60 

411 

AH 

120 

60 

60 

411 

4 11 

120 

60 

60 

411 

411 

215A 

101 

98 
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120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

224A 

101 

98 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

236A 

101 

98 
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120 

5? 

55 

41 1 

411 

120 

55 

55 

411 

All 

120 

55 

55 

411 

411 

245A 

101 

98 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

2 54 A 

101 

98 
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120 

55 

55 

411 
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120 

55 

55 
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120 

55 
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3/8 

36 

101 

101 

0 
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0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215A 

101 

98 

10 1 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224 A 

101 

98 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 
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236A 

101 

98 

101 

3/b • 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

nn 

5110 

mi 

24 5 A 

101 

98 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254A 

101 

98 

3.01 

3/ b 

36 

101 

101 

0 

X 

0 
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0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 
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T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NLI 6 

NO 7 

CQL I 

COL 2 

COL 3 
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98 

100 

3/8 

42 

101 

101 

0 
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1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215A 101 

98 

A ft 

100 

3/8 

42 
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1 A 2 
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X 0 
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0 

.. 
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-- i‘7vr “ 


mr 

5110 

111 1 

236A 101 

98 

100 

3/8 

36 

1C1 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

nn 

5110 

nn 

245A 101 

98 

100 

3/b 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

(.1 

5110 

5310 

1212 

254 A 101 

98 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 
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1/4 

0 

5110 

1212 

5110 
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T 4 
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NU 

5 
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NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206 A 

101 

98 

99 

3/b 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215A 

101 

98 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224A 

101 

98 

99 

3/b 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

236 A 

101 

98 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

245 A 

101 

98 

99 

3/a 

42 

101 

101 

0 

X 

0 
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0 

5110 

5310 

1212 
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101 

9e 

99 
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42 
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0 
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0 
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1212 
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WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


REVISIONS 


THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 
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H Y 1 

F Y2 
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FY1 

FY2 
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CSL 
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FY1 
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CSU 

CSL 

306 A 

101 

98 

300 

120 

60 

nO 

411 

411 
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60 

60 

411 

4 11 

120 

60 

60 

411 

411 

315A 

101 

98 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

324A 

101 

98 
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120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

336A 

101 

98 

300 

121 

60 

60 

4U 

4] 1 

121 

60 

60 

411 

411 

121 

60 

60 

411 

411 

345 A 

101 

98 

300 

120 

62 

66 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

354A 

101 

98 
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65 

65 
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41 1 

120 

6 5 

65 
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65 

66 
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cud 

50 

50 

411 

411 

(T 22 ) 

50 

50 

411 

411 

(T22) 

50 

50 

4il 

411 

339A 

105 

102 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

T5a 

55 

55 

411 

411 

348A 

105 

102 

300 

120 

55 

55 

41L 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

41 i 

411 

357A 

105 

102 

300 

12C 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303A 

105 

102 

105 

3/8 

42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

312A 

105 

102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

321A 

105 

102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

330A 

105 

102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

14U 

339A 

105 

102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

348A 

105 

102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

L5U 

357A 

105 

102 

105 

3/e 

42 

101 

111 

0 

X c 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


7-16-69 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

42 

SCL 

111 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

r- 

0 

2 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303A 

105 102 

104 

3/8 

101 

0 

X 0 

i/4 

0 

5110 

-nm- 

1311 

5210 

312A 
32 1A 

105 1_D_2_. 

105 102 

104 

3/8 

-^ 0 - 

36 

1 Or— 
101 

Tv 1 

101 

... t?— 

0 

A 0 

x 0 

17 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

330A 

105 102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

339A 

105 102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

348A 

105 102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

357A 

105 102 

104 

3/8 

42 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3C3A 

105 102 

103 

3/8 

42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

312 A 

105 102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

321A 

105 102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

330A 

105 102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

339 A 

105 102 

103 

3/ f 8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

348 A 

105 102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

c 

1411 

5210 

1511 

357A 

105 102 

103 

3/8 

42 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


4-A 1-48 7 






















S KILLING-H EL LE-CHRISTI AN SEN-ROBERTSON 

PROJECT _ . _ 

THE WORLD 

TRADE 

CENTER^ 



TITLE 





COLUMN 

1 




PANEL 


-- 

— 

— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

403 A 

105 102 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

412A 

105 102 

300 

120 

45 

45 

4i i 

411 

421A 

105 102 

300 

120 

45 

45 

411 

411 

5 430 A 

105 102 

300 


45 

45 

411 

411 

4 39 A 

105 102 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

448 A 

105 102 

300 

120 . 

46 

46 

411 

411 

457A 

105 102 

300 

120 

46 

46 

411 

411 




SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

403A 

105 102 

105 

3/8 


46 

111 

101 

412 A 

105 102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

4 2 1A 

105 102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

4 30 A 

105 102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

439A 

105 102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

448 A 

105 102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

457 a 

105 102 

1C5 

3/8 


46 

101 

111 


SPANDREL PLATE 


I PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

40 3A 105 

102 

104 

3/8 

46 

111 

101 

|-A-l-ZA—1-0-5— 

- 

-irW4- 

“3/c 

36 

iui 

TO 1 

421A 

105 

102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

430A 

105 

102 

104 

3/8 

36 

101 

ioi 

1 439A 

105 

102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

, 448 A 

105 

102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

\ 4 57A 

L ? 

/ 

/ 

105 

102 

104 

3/8 46 

spandrel 

101 

PLATE 

in 

PANEL 

NUM 

8 ER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

40 3 A 

105 

102 

103 

3/8 

46 

111 

101 

4 1 2 A 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

42 1A 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

430 A 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

439 A 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

4 4 6 A 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

4 5 7 A 

105 

102 

103 

3/8 

46 

101 

111 


Civil & Structural Engineer* 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


OATI 


7-18-69 



CGLUMN 2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

120 

46 

46 411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 

120 

45 

45 411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

(HZ) 

45 

45 411 

411 

<32> 

45 

45 

411 

411 

120 

50 

50 411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

46 

46 411 

411 

120 

46 

46 

411 

Ml X 

120 

46 

46 411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 


5210 


5010 

0 

X 0 

L/4 

0 

5210 


5010 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1111 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 


5210 


1111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1111 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 


5210 


1013 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

0 

X. 0 

i/4 

0 

IQ 13 


5210 


___ 

-0 "3TD” 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

0 

X 0 

i/4 

0 

5210 


1111 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 


5210 


1111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1111 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 


5210 


LO13 


weldments 



SEAT DETAIL 


NO 

5 

NG 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 


5210 


5010 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1111 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

Xlll 


5210 


nil 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1111 


5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

0 

X 0 

L/4 

0 

5010 


5210 


1013 


4-A1-483 





















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 

1 

l!b WOULD 

Tft API: 

center 


j TfTLE 

EXT Eft Ilift V 

?M.L PAHEL 

3 CM l: DDL 1: 





DATE 

6-3-67 



P/ViKL 
TY ? L 


CULUMo 

1 • 



Column 

Z 


COLUMN 

3 




PANEL 


TYPE 

E V1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

1 - y 1 i-Y2 

CSU CSL 

TYPE 

FYi EY2 

CSU 

CSL 



100a 

300A 

105 103 
105 103 

210 

210 

120 

120 

60 60 
35 55 

411 

4 13 

411 

411 

320 

320 

6 0 6 O 

3b 5b . 

0 0 

U 0 

120 

120 

bb bb 
bb bb 

411 

411 

411 

411 




tBVISJONS 




S Pai 

‘iUREL 

PLATE 


WELDMENTS 



5EAT DETAIL 


PANEL WUnbeR 

F 1.0 LI ft 

T 4 

FY4 

SCL 

sck 

ivfj • 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100 A 10 b 103 

106 

3/6 

50 

111 

111 

0 X 0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300A 10b 103 

1.0 b 

3/6 

bO 

HI 

11 i 

0X0 

• 1/4 

0 

5410 

3010 

1 3 L 3 





SPANOftEL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OL-TAIL 


PANEL i-JU. 

rifctE R 

p LUUK 

T4 

EY4 

SCL 

SCK 

i*»U 3 MU 6 

WO 7 

COL 1 

COL 7 

COL 3 

100 A 10 6 

10 3 

R‘4 

3/6 

30 

111 

1 11 

0 X 0 1/4 

_0__ 

3410 

_ 

__ L3.13. 


-5tWr-Tmr-rcn in« 3/Ti -TR5 ITT 111 0 X 0 1 / 4 ’ "'{) ’ 5410 ’ 5010 1313 





















SKfLUNG-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


project 


THE WORLD TRADE CENTER 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1Q9A 

106 

103 

300 

<TZ2) 

46 

46 

411 

411 

118A 

106 

103 

300 

120 

45 

45 

411 

411 

127 A 

106 

103 

300 

(122\ 

45 

45 

411 

411 

133 A 

106 

103 

300 

\122J 

46 

46 

411 

411 

142 A 

106 

103 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

151A 

106 

103 

300 

<03 

50 

50 

411 

411 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

number 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

109 A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

118A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

127A 

106 

103 

106 

3/8 

f42| 

101 

101 

133A 

106 

103 

106 

3/8 

1^2J 

101 

101 

142 A 

106 

103 

106 

3/0 

36 

101 

101 

151A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

T4 FY4 

PLATE 

SCL 

SCR 

1Q9A 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

—A-A-o-A-— 

127A 

■iOo- 

106 

-L0-3' 

103 

- 

105 

3-/8 

3^8 

JO 1UI iUI 

36 101 101 

133A 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

142A 

106 

103 

105 

3/6 

36 

101 

101 

151A 

106 

103 

105 

3/8 

36 

10L 

101 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

109A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

118 A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

127A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

L33A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

142A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

151A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 


Civil A Structural Engineer* 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


BATE 


7-18-69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


type 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

CTH 

46 

46 

411 

411 

(EDD 

46 

46 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

(TzTt 

45 

45 

411 

41L 

(1221 

45 

45 

411 

411 

L122 \) 

46 

46 

411 

411 

\ 122 j 

46 

46 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

m 

50 

50 

411 

411 

(HD 

50 

50 

411 

411 



WELOHENTS 


SEAT OETAIL 

NO 

5 

NO 6 

2 

O 

-J 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

14H 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 



WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


NO 

5 

NO 6 

z 

0 

-J 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

-tr 

X 0 

T7~4^ 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

x 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 

yr> 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

52 LO 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-A1-49 0 





















5KILUNG-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


THE WORLD TRADE CENTER 



Civil & Structural Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


7-18-69 


i 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

C$U 

C$L TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

rn2| 

45 

45 

411 

411 

f l22 

45 

45 

411 

411 

122 

42 

42 

411 

411 

122 

42 

42 

411 

411 

122 

42 

42 

411 

411 

122 

42 

42 

411 

411 

122 

45 

45 

411 

411 

122, 

45 

45 

411 

411 

xfo 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

ini 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

in i 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

0 

COL 1 

5010 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

5210 

1212 

- q_ 

X 0" 

tr4 - 

0“ 

1611 

“52T0 

n~rr 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

0 

X 0 

i/4 

0 

5210 

ini 

5110 

0 

X 0 

1/4 

0 

ini 

5210 

1611 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

0 

X 0 

i/4 

0 

5110 

ini 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

ini 

5110 

0 

X 0 

L/4 

0 

mi 

5210 

1611 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


r 

























SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 

TITLE 



PANEL 

number 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

5 

309 A 

106 

103 

300 

(2D 

45 

45 

411 

411 


316A 

106 

103 

300 

120 

45 

45 

411 

411 

5 

327 A 

106 

103 

300 

122 

45 

45 

411 

411 

5 

333A 

106 

103 

300 

122 

50 

50 

411 

411 


34 2 A 

106 

103 

300 

i20 

50 

50 

411 

411 

5 

35 1A 

106 

103 

300 

(2D 

50 

50 

411 

411 


SPANDREL PLATE 


panel 

number 

floor 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

309A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

318A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

327A 

106 

103 

106 

3/8 

fc2| 

101 

101 

333A 

106 

103 

106 

3/8 


101 

101 

342A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

3 5 1A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 


SPANDREL PLATE 


PANEL NUMBER FLOOR T4 FY4 SCL SCR 


309A 106 103 
3.1 ft A. 106 -103— 
327 A 106 103 
333A 106 103 
342A 106 103 
351A 106 103 


1 


i 


SPANOREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

309 A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

318 A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

32 7 A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

333A 

106 

103 

104 

3/8 

•36 

101 

101 

342A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

351 A 

106 

103 

104 

3/S 

36 

101 

101 


105 

1 Pi c. 

3/b 

1 iC 

36 

_ XJ, _ 

101 
_i-A-}— 

101 

—WV!- 

j- 

105 

— o~ro 

3/8 

JO 

36 

L U i 

101 

iUi 

101 

105 

3/8 

36 

101 

101 

105 

3/8 

36 

101 

101 

105 

3/8 

36 

101 

101 


Project 


THE WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


7-18-69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 


45 

45 

411 

411 

(iH 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

{123 

45 

45 

411 

411 

(122\ 

45 

45 

411 

411 

U22] 

50 

50 

411 

411 

11221 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

(U2) 

50 

50 

411 

411 

(2D 

50 

50 

411 

411 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 



weldments 


SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

—-0- 
0 

_ x—tr~ 
x 0 

1/4 

L/4 

- 0 " 
0 

141 1“ 
5110 

52T10 

1411 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


ND 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 
























SKILLING-HELLE-CHRISTIAN SEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE world trade center 


TITLE 


COLUMN 1 






PANEL 

►—■——< 


— 


—— 


PANEL 

NUMBER 

TYPE TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


409A 

106 

103 

300 

120 

45 

45 

411 

411 

5 

4 18A 

106 

103 

300 I 

'122 

45 

45 

411 

411 

5 

427 A 

106 

103 

300 ' 

122 

42 

42 

411 

411 

5 

433A 

106 

103 

300 

1 22 

42 

42 

411 

411 

5 

442A 

106 

103 

300 

,12 2 
TIT? 

45 

45 

411 

411 


45 1 A 

106 

103 

300 

45 

45 

411 

411 







SPANDREL 

PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 


409A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

5 

418A 

106 

103 

106 

3/8 

(2) 

101 

101 


427A 

106 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 


433A 

L06 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

5 

442 A 

106 

103 

106 

3/8 

<SD 

101 

101 


4 5 1A 

1C6 

103 

106 

3/8 

36 

101 

101 


SPANDREL PLATE 


PANEL NUMBER FLOOR T4 FY4 SCL SCR 

409A 106 103 105 3/S 36 101 101 


A_laA__UJiL_LO_3_LOS-3/6-36-- 


427A 

106 

L03 

105 

3/8 

36 

101 

101 

433A 

106 

103 

105 

3/0 

36 

101 

101 

44 2 A 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

4 5 1A 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

409A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

418A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

427A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

433A 

106 

103 

104 

3/B 

36 

101 

101 

442A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

4 51A 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 


Civil Sk Structural Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE l DATE 7-1B-69 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

f 122 

45 

45 

411 

411 

i 2 r 

45 

45 

411 

411 

1122 

42 

42 

411 

411 

122 

42 

42 

411 

411 

\122 

42 

42 

411 

411 

122 

45 

45 

411 

411 

\122 

45 

45 

411 

411 

Hi 

45 

45 

411 

411 

lTo 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

0 

X 0 

L/4 

0 

1611 

5210 

nil 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

nn 

5110 

0 

X 0 

1/A 

0 

mi 

5210 

1611 

0 

X 0 

1/A 

0 

1212 

5210 

5010 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 

5 

NO 6 

NG 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 

o 

1/4 

0 

5010 

52 LO 

1212 

0 

-x-tr- 


“0- 

“16T1 

5210 

1111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

nn 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

ini 

5110 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

0 

X 0 

1/4 

c 

121Z 

5210 

5010 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

nil 

5210 

0 

X 0 

1/A 

0 

5210 

nn 

5110 

0 

X 0 

1/A 

0 

nn 

5210 

1611 

0 

X 0 

1/A 

0 

1212 

5210 

5010 






















WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT the world 

TRADE 

CENTER 

TITLE 

EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-5-67 



COLUMN 

1 



COLUMN 2 


COLUMN 

3 









i— mi 


11 m ™ ™ 






PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE FY1 f=Y2 

CSU 

CSL 



200 A 106 104 

210 

120 60 60 

41). 

411 

520 

55 56 0 

u 

120 56 56 

411 

411 



400A 106 104 

210 

120 66 66 

411 

411 

520 

6d 56 0 

0 

120 65 56 

411 

411 


V 



spandrel PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 




PANEL NUMBER 

FLOUR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 NIJ 6 

f^rj v 

COL 1 CGL 2 


COL 3 



200 A 106 104 

106 

3/E 50 

111 

111 

0 

X 0 1/4 

0 

1313 5010 


5610 



400A 106 104 

106 

3/^ 50 

111 

111 

0 

X 0 1/4 

0 

1313 5010 


5610 




5 PAi'JUkfc L PLATE 


PANEL NUMBER 

FLOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

200A 106 104 
40OA—1-06 -104— 

106 

-l€F5- 

3/tf 

50 

-■5TT" 

111 

nrr 

in 

“ITT 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NU 

5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 

CUL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

_3.CLUL 

- if 

X 0 

i/4 ' 

0 

1313 

5010 

5610 


















SKILLING, HELLS, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


proj«ct 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITI-B 


Structural & Civil Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FYX 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 


I06A 

107 

104 

320 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

4ii 

5 

124A 

107 

104 

320 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

5 

136A 

107 

104 

320 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 


154A 

107 

104 

320 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 


206 A 

107 

104 

320 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

5 

224A 

107 

104 

320 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

5 

236A 

107 

104 

320 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 


254A 

107 

104 

320 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANOREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

8 

106A 

107 104 

107 

3/8 

36 

301 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 f 

4722 

6120 

4721 


8 

124A 

107 104 

107 

3/8 

42 

301 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 l 

4721 

6120 

4721 


8 

136A 

107 104 

107 

3/B 

42 

302 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 [ 

4721 

6120 

4721 


8 

154A 

107 104 

107 

3/8 

36 

302 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 1 

4721 

6120 

4722 


8 

206 A 

107 104 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

6320 

4711 

6320 


8 

224A 

107 104 

107 

3/8 

36 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

4712 

6120 

4712 


8 

236A 

107 104 

107 

3/8 

36 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

4712 

6120 

4712 


8 

254A 

107 104 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6 320 

4711 

6320 



1L/10/69 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

36 

SCL 

101 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106A 107 104 

106 

3/8 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1311 

5110 

_JAU_ 

'L24"A to 7 rcr*r 

~nr6 

“STB 

36 

“TOT 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

136A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

154A LOT 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 

206A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

224A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

236A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

254A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

;z < 

D 1 
1 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106A 107 104 

105 

3/8 

36. 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

124A 107 104 

105 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

136A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

154A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

L311 

206A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

224A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

. X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

236A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

254A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

51101 


4-A1-495 















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON Structural A Civil Engineer* 


PROJECT 

TITLE 

DATE 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE. 


LI/10/69 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 


L15A 

107 

104 

310 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


145A 

107 

104 

310 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

5 

215 A 

107 

104 

310 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

. 42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

5 

245 A 

107 

104 

310 

12 2 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

6 

115A 

107 104 

107 

3/8 

36 

302 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

6120 

4721 

6120 \ 

8 

145A 

107 104 

107 

3/0 

36 

301 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

6120 

4721 

6120 

6 

215A 

107 104 

107 

3/8 

42 

301 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 1 

4711 

6320 

7010 

8 

245A 

107 104 

107 

3/8 

42 

302 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

7010 

6320 

47L1 j 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

2 

O 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

115A 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

Tr45A— 

215A 

107 104- 

107 104 

—tOtr- 

106 

~3Y8- 

3/8 

36 

36 

■TOT” 

101 

"101 

101 

a x 
0 X 

cr 

0 

174 

1/4 

0 

■ 0 

5110 

1212 

1411 

5510 

5110 

5110 

245 A 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

1 z 
i a 

i 

i -j 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

115A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

145A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

215A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

245A 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 





















SKILLING,HELLE,CH*ISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


Structural & Civil Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 



panel 

number 

PANEL 

TYPE 


306A 

107 

104 

320 

5 

324A 

107 

104 

320 

5 

336A 

107 

104 

320 


354 A 

107 

104 

320 


406A 

107 

104 

320 

5 

424A 

107 

104 

320 

5 

4364 

107 

104 

320 


454A 

107 

104 

320 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

120 

46 

46 . 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

42 

. 42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


11/10/69 


X 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

m 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

6 

306A 

107 104 

107 

3/8 

36 

301 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 


6120 

4721 

8 

324A 

107 104 

107 

3/8 

42 . 

301 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

{ 4721 

6120 

4721 

8 

336 A 

107 104 

107 

3/8 

42 

3G2 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

/ 4721 

6120 

4721 

8 

354A 

107 104 

107 

3/8 

36 

302 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

f 4721 

6120 

4722 

8 

406A 

107 104 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 6320 
\ 4712 

4711 

6320 

8 

424A 

107 104 

107 

3/8 

36 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

6120 

4712 

8 

436 A 

107 104 

107 

3/8 

36 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 4712 

6120 

4712 

8 

454A 

107 104 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 6320 

J 

4711 

. _- ft.*!— J 

6320 




SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

© 

1311 

5110 

1411 

324A—10T 104 

T06 

378“ 

36 

101 

101 

0 

— X" 0 

1/4 

0 

— I4TT 

5TT0 

14X1 

336A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

354A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 

406A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

424A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

i/4 

0 

1111 

5110 

mi 

436A 107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 

ini 

454A 107 104 

106 

3/8 

.36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

306A 

107 

L04 

105 

3/8 

36 . 

101 

101 

324A 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

336 A 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

3 54 A 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

40 6 A 

107 

104 

105 

3/81 

36 

101 

101 

424 A 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

436A 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

4 54A 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

101 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 

U1 


NO 6 

z 

o 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

0 

X 

D 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


4-A1-497 






















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT_ __ ___ I TITLE 


THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN X 


Structural A Civil Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


OAT* 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


315A 

107 

104 

310 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


345A 

107 

104 

310 

L20 

45 

45 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 

5 

415A 

107 

104 

310 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

5 

445A 

107 

104 

310 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 


11/10/69 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

8 

315A 

107 

104 

107 

3/8 

36 

302 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

f 6120 

4721 

6120 

8 

345 A 

107 

104 

107 

3/8 

36 

301 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1 6120 

4721 

6120 

8 

415 A 

107 

104 

107 

3/8 

42 

301 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 4711 

6320 

7010 

8 

445A 

107 

104 

107 

3/8 

42 

302 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\7010 

6320 

4711 


SPANOREL PLATE 


PANEL NUMBER 

315A 107 104 

415A 107 104 
445A 107 104 


FLOOR 


FY4 SCL SCR 

36 101 101 

36-TOT-TUT 

36 101 101 

36 101 101 


WELDMENTS 


NO 5 


NO 6 NO 7 COL 1 


5110 


SEAT DETAIL 


COL 2 


1212 

5110 


1411 

1411 

5510 

5310 


COL 3 

5110 

5110 

5110 

1212 


SPANOREL PLATE 


WELOMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

315A 

107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

345A 

107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

Q 

5110 

1411 

5110 

415A 

107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

445A 

107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 


4-A1-49S 


















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

Structural A Civil Engineers 




PROJECT 

THE WORLD TRADE CENTER 

TITLK 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEOULE 


DATE 

11/10/69 

COLUMN 

i 

COLUMN 2 

COLUMN 3 





PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

5 

112A 

107 

105 

230 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

5 

130A 

107 

105 

230 

124 

42 

42 . 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

5 

148A 

107 

105 

230 

L22 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

l 

212 A 

107 

105 

230 

L20 

42 

42 

0 

41 i 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

5 

230 A 

107 

105 

230 

L24 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

1 

248A 

107 

105 

230 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 



PANEL 

number 

FLOOR 

T4 

FY4 

$CL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

6 

112A 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

f 4721 

6220 

~ 4721 

B 

130A 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

J 4721 

6220 

4721 

8 

148A 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

l 4721 

6220 

4721 

8 

212A 

107 105 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 6220 

7010 

6220 

6 

230A 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

! 4712 

6220 

4712 

8 

248A 

107 105 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

' 6220 

7010 

6220 


__ J 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

36 

SCL 

SCR 

101 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

112A 

107 

105 

106 

3/8 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

5 




106 

3/8 

42 

101 

101 

_ 0 " 

X 

xr~ 

1/4 

0 

.141L 

~52T0 

T4Tt 


148A 

107 

105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 


212A 

107 

105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

5 

230A 

107 

105 

106 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 


248A 

107 

105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 
















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 





t\V 


3^ 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLB 



St 


I & Civil Engineers 

* ” . " qatB 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE __ 11/10/69 

COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


SCR NO 5 NO 6 NO 7 

301 0X0 1/4 0 

301 0X0 1/4 O 

301 0X0 1/4 0 

301 0X0 1/4 0 

301 0X0 1/4 0 

302 0X01/4 0 

302 0X0 1/4 0 

301 0X0 1/4 0 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


SCR NO 5 NO 6 NO 7 COL 1 COL 2 COL 3 

101 0X0 1/4 0 5110 

r<n a x“o rm -cr-mo 

101 0X0 1/4 0 5210 

111 0X0 1/4 0 5210 

101 0 X 0 1/4 0 1013 

101 0X0 1/4 0 5210 

101 0X0 1/4 0 5210 

111 0 X 0 1/4 0 5010 





















SKILLINO, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural & Civtl Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITUK 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


11/10/69 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 

—<—-——- 

-- 






■ — ^ — 

“ ■“ ^ ■" 






PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

5 

312A 

107 105 

230 

122 42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

5 

330A 

107 105 

230 

124 42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

5 

348 A 

107 105 

230 

122 45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

1 

412A 

107 105 

230 

120 42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

5 

430 A 

107 105 

230 

124 42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

1 

448 A 

107 105 

230 

120 42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

% / 
A 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 COL 1 


COL 2 

COL 3 

3 

312 A 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

4721 


~T220 


4721 ') 

e 

3 30 A 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

4721 


6220 


4721 / 

8 

348 A 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

4721 


6220 


4721 \ 

8 

412 A 

107 105 

107 

3/6 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

6220 


7010 


6220 \ 

8 

430 A 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

4712 


6220 


4712 j 

8 

448 A 

107 105 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\6220 

7010 

-- 

62Z0J 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

312A 107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

o 

X 

o 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

3^7rrcnr~i as - 

ros 

3/8 

42 

101 

101 

u 

X u 

1/4 

0 

T4T r 

3ZTO" 

lAItj: 

348A 107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

412A 107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

430 A 107 105 

106 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

mi 

448 A 107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 




















COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

•CSL 

1 

303A 

107 

105 

220 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

1 

321A 

107 

105 

220 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

1 

339A 

107 

105 

220 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

1 

357A 

107 

105 

220 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

1 

403A 

107 

105 

220 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

42 

42 0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

5 

421A 

107 

105 

220 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

5 

439A 

107 

105 

220 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 X 

1 

457A 

107 

105 

220 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

i 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 

9 

303 A 

107 

105 

107 

3/8 


42 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

f 7020 


7020 


6220 1 

8 

32 IA 

107 

105 

107 

3/8 


36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

/ 6220 


4721 


6220 \ 

8 

339 A 

107 

105 

107 

3/8 


36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6220 


4721 


6220 \ 

8 

357A 

107 

105 

107 

3/8 


42 

301 

301 

0 

X o 

1/4 

0 

\ 6220 


7020 


7020 | 

8 

403A 

107 

105 

107 

3/8 


46 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

14711 


6220 


7010 

8 

421A 

107 

105 

107 

3/8 


42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

6220 


4712 


6220 

8 

439A 

107 

105 

107 

3/8 


42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

>6220 


4712 


6220 I 

8 

457 A 

107 

105 

107 

3/8 


46 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

< 7010 

♦y. 


6220 4711 J 1 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 


303A 

107 

105 

106 

3/8 


42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1311 


5210 


321A 

107 

105 

106 

3/8 


36 

roi loi 

0 

X~Q~ 

i/4 

0 

~52T0 


■prrr 


~52T0- 


339A 

107 

105 

106 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 


357A 

107 

105 

106 

3/8 


42 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1311 


5110 


403 A 

107 

105 

106 

3/6 


46 

in 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 


5210 


5010 


42 l A 

107 

105 

106 

3/8 


36 

10L 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1111 


5210 


439A 

107 

105 

106 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1111 


5210 

l 

457A 

107 

105 

106 

3/8 


46 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

.5010 


5210 


1013 












SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON Structural A Civil Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

100 A 

107 105 

240 

300A 

107 105 

240 


COLUMN 1 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

520 

50 

50 

0 

0 

520 

50 

50 

0 

0 


COLUMN 3 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 


I1/IO/69 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


8 

8 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NG 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100A 107 105 

107 

3/8 

50 

301 

301 

0X0 

1/4 

0 

f 6620 

6020 

6720 \ 

300A 107 105 

107 

3/8 

50 

301 

301 

0 X 0 

1/4 

0 

( 6620 

6020 

6720 J 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NG 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CDL 2 

COL 3 

100A 107 105 

106 

3/8 

50 

111 

111 

0 X 0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

TcroTr - nrr~ nre 

17)6“ 

378 

' 50 

TTl 

111 

U~~T~U~ 

174 

O' 

54TC 

SOID — 

- 1313 - 


4-A1-503 











SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD'TRADE “CENTER" 


T1TLI 


COLUMN 1 



PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 


1ISA 107 106 

140 

120 

42 

42 

0 


142A 107 106 

140 

120 

42 

42 

0 

5 

218A 107 106 

140 

124 

42 

42 

0 

5 

Z42A 107 106 

140 

124 

42 

42 

0 


SPANDREL PLATE 



PANEL 

number 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

8 

118A 

107 106 

107 

3/B 

36 

301 

8 

142A 

107 106 

107 

3/8 

36 

301 

8 

218A 

107 106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

242A 

107 106 

107 

3/8 

42 

302 


DATS 


Structural A Civil Engineer* 

EXTERIOR 'WALL PANEL SCHEDULE _ 

COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

f 4721 

6220 

4721 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 4721 

6220 

4721 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 6220 

4731 

4712 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 4712 

4731 

6220 


11/10/69 











REVISIONS 


SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

5 

109A 

107 

106 

130 

122 

42 

42 

0 

5 

127A 

107 

106 

130 

124 

42 

42 

0 

5 

133A 

107 

106 

130 

124 

42 

42 

0 

5 

151A 

107 

106 

130 

122 

45 

45 

0 


209 A 

107 

106 

130 

120 

42 

42 

0 

5 

227A 

107 

106 

130 

124 

42 

42 

0 

5 

233A 

107 

106 

130 

124 

36 

36 

0 


25 1A 

107 

106 

130 

120 

42 

42 

0 


SPANDREL PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

8 

109A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

127A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

133A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

151A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

209 A 

107 

106 

107 

3/8 

36 

301 

8 

227A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

233A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

251A 

107 

106 

107 

3/6 

36 

301 


date 


11/10/69 


Structural A Civil Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

4L1 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

t 6220 

4721 

6220 J 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

6120 

4721 

6220 ( 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

6220 

4721 

6120 \ 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

6220 

4721 

6220 1 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

7010 

6220 

4711 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

j 6120 

4712 

6220 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 i 

? 6220 

4712 

6120 

301 

0 

X 

0 

1/4 

o ! 

i 

4711 

6220 

7010 J 












SKILLING, HEUE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRAOE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 


3L8A 

107 

106 

140 

120 

42 

42 

0 


342A 

107 

106 

140 

120 

45 

45 

0 

5 

416A 

107 

106 

140 

124 

42 

42 

0 

5 

442A 

107 

106 

140 

124 

42 

42 

0 


SPANDREL PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

8 

318A 

107 

106 

107 

3/8 

36 

301 

8 

342 A 

107 

106 

107 

3/8 

36 

301 

8 

4 18 A 

107 

106 

107 

3/6 

42 

302 

8 

44 2 A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 


Structural & Civil Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


i1/10/69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

rv721 

6220 

4721 ) 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 4721 

6220 

4721 ( 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6220 

4731 

4712 \ 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

14712 

4731 

--- j 

6220 

— i —..._^ 


A-A1-506 










Structural & Civil Engineers 


SKILLING, HELLE, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 


PROJECT 

TITLE 

DATS 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


11/10/69 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

5 

309A 

107 

106 

130 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

5 

327A 

107 

106 

130 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

5 

333A 

107 

106 

130 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

5 

351A 

107 

106 

130 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 


409A 

107 

106 

130 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

5 

427 A 

107 

106 

130 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

4 L 1 

124 

42 

42 

0 

411 

5 

433A 

107 

106 

130 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 


45 1A 

107 

106 

130 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 







SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS. 



SEAT OETAIL 



panel 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

8 

309 A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 L 

/ 622CT 

4721 

6220 

8 

327 A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 l 

6120 

4721 

6220 

8 

333A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X o 

1/4 

0 1 

6220 

4721 

6120 

3 

351A 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

6220 

4721 

6220 

8 

409 A 

107 

106 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

7010 

6220 

4711 

8 

427A 

107. 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

6120 

4712 

6220 

8 

433 a 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

6220 

4712 

6120 

8 

451A 

107 

106 

107 

3/e 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 \ 

■ 4711 

6220 

701C 










SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITUE 



COLUMN 1 


Structural & Civil Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATS 


11/10/69 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200A 

107 106 

150 

120 

50 

50 

0 

411 

0 

0 

0 

0 

0 

120 

50 

50 

0 

411 

400A 

107 106 

150 

120 

50 

50 

0 

411 

0 

0 

0 

0 

0 

120 

50 

50 

0 

411 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

$CL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200A 107 106 

107 

3/8 

50 

301 

301 

0 X 0 

1/4 

0 

( 6520 

6020 

6820 

400A 107 106 

107 

3/8 

50 

301 

301 

0 X 0 

1/4 

0 

\ 6520 

6020 

6820 














